



Mr> ATnouiiii ili 
IMS UTpdHMI4bl 


MAGSWITCH™ 




132-133 


AKKyMyjiaTopbi 




150 


A/iMa3Hbie flMCKM/Anivia3Hbie wjii/icfDOBajibHbie naLUKM 




88-94 


Anivia3Hbie kopohkm 


- npuHafl/iexHOCTM flna anivia3Horo CBepjieHwa 


80-82 




- npuHafl/iexHOCTM fl/ifl cyxoro ajiMa3Horo CBep/ieHna 


83-87 


TaPiKa FIXTEC / npnHafl/ie>KHOCTM fl/ia 




Q« QQ 


ymoLu^nc|)OBa^bHbix Mawi/m 




yo— yy 


fleMOHTaxHbie nonoTHa 




112-113 


flucKM fl/ia uwpKyjiflpHbix nun 


- no flepeBy 


129 




- no Meia/i/iy 


130 


flo/ioia m npuHafljiexHOCTM 


- SDS-plus 


20-22 




- SDS-Max 


23-24/27-28 




- 21 mm K-Hex 


25-28 


3apaflHbie ydpoMCTBa 




149 


3axnMbi 




147 


KePicbi 




145 


Ko/ibueBbie kopohkm 


- EnMeTa^^MHecKne 


58-63 




- A/iMa3Hbie 


64 




- yHMBepcajibHbie TCT 


12-13 


KopoHKn/TyHHeribHbie 6ypbi - TCT 


- SDS-plus 


11 




- SDS-Max 


16-17 




- 21 mm K-Hex 


17 




- yHMBepca/ibHbie 


12-13 


He3BMfl HACKZALL 




121 


OTpe3Hbie/Lu^nc|)OBa^bHbie/no^MpoBajibHbie amckm 




96 


naipoHbi 


- KjiKDHeBbie/EecKJiKDHeBbie 


78-79 


- Aflamopbi 


77 


nojio-ma SAWZALL® 




107-111/118-120 


nonoTHa THIN KERF 




114-117 


nonoTHa fl/ia nGHTOHHbix nun 




104 


ripuHafl/iexHOCTM fljia Bbipy6Hbix hokhmu, 




144 


ripuHaflJiexHOCTM fl/ia MHcneKunoHHOM Kaiviepbi 




145 


ripuHaflJiexHOCTM fl/ia KneeBoro ni/icTO/ieTa 




146 


npuHafl/iexHOCTM fl/ia KpoMOHHbix <$pe3epoB 




142 


npMHaflJieXHOCTM flJlfl KypTOK c 




145 


aneKTponoflorpeBOM M12 






npHHafl/ie>KHOCTM fl/lfl JlMCTOBblX HO>KHI/IU, 




143 


npMHaflJ1G>KHOCTM fl/lfl J1063MKOB 




122-128 


npnHafl^e>KHOCTM fl/ia nn/ibi no KaMHK) 




144 


ripuHafl/iexHOCTM fl/ia nojii/ipoBam/ifl 




107 


npMHaflJie>KHOCTM fl/lfl npf1MOLiJ^MCf)OBa^bHblX MaillMH 




143 


ripuHafl/iexHOCTM flrm py6aHKa 




131 


ripMHafl/iexHOCTM fl/ia CBepjiem/m 


- Ka6enn QUIK-LOK/BoKOBbie pyKoaTKn/KpenneHne k flpenn nofl npaMbiM ymoM 


65 


ripuHaflJiexHOCTM fl/ia TepMonncTOJieTOB 




143 


npnHafl^e>KHOCTM fljia Tpy6ope30B/Ka6enbHbiM pe3aK 




144 


npuHafl/iexHOCTM fl/ia MMny/ibCHoro rafiKOBepia 




76 


npuHafl/iexHOCTM fl/ia cf)pe3epa 




142 


npuHafl/iexHOCTM f\n9\ uupKynapHbix nw/i 




131 


ripMHaflJieXHOCTM fl/lfl LU^n4)OBa/lbHblX MaillMH 


- Bw6pouj/iMc|x)Ba;ibHbie 


106 




- fle/ibTa LLuincfDOBajibHbie 


106 




- JleHTOHHbie 


106 




- SKCUeHTpMKOBbie 


105 


ripMHaflJlGXHOCTM flJlfl LUTpo6op63a 




100 


npuHafl/iexHOCTM fl/ifl LuypynoBepia 


- Tojiobkm SHOCKWAVE Vi' 1 Vf 


72 




- To/iobkm SHOCKWAVE OSD 2 


75 




- MamnTHbie flepxaie/in HacaflOK/riepexoflHUKM 


73 




- MamnTHbie TopueBbie HacaflKM 


73 




- Knuckle™ 


74 




- Ha6opbi SHOCKWAVE 


68-71 




- HacaflKM fl/ia LuypynoBepia 


66-67 


PacLunpnTe/ibHbie ronoBKM 




142 


Py/ieTKn 




141 


PyHHOM MHCTpyMGHT 




136-140 


CBGp/ia m 6ypbi ■ Egtoh 


- SDS-Max 


14-15 




- SDS MHorocfDyHKUMOHa/ibHbie 


10 




- SDS-plus 


7-10 




- SDS-plus RX4 


4-6 




- 21 mm K-Hex 


17 


■ Egtoh /KaMGHb 


- EeTOH 


29 


(UM^MHflpMHGCKMM XBOCTOBMK) 


- KaMeHb 


30 


■ yHMBGpcanbHbiG CBGp/ia 




31 


■ flGpGBO 


- nepbeBbie CBep/ia 


40 




- CBep/ia Forstener/CBep/ia Forstener TCT 


33/38 




- CBep/ia no flepeBy Speed Feed™ 


41 




- CnwpanbHbie CBepna 


35 




- Cnnpa/ibHbie CBep/ia c fl/ii/iHHbiM xboctobmkom 


34 




- TpexTonenHbie CBep/ia 


39 


H CaMOBpG3aK)innGC?i HacaflKM 


— CaMOBpe3aK)innecfi HacaflKM SWITCHBLADE™ 


36-37 


■ yHMBGpca/lbHblG 


- A^Ma3Hbie KopoHnaTbie CBepna 


32 




— l~lo CTeK/iy m nnnTKe 


31 


■ MGTann 


- HSS Ko/ibueBbie cfDpe3bi/MamnTHbie ctomkm 


55-57 




- HSS-Cobalt 


52-54 




- HSS-G ymoBafl HacaflKa SHOCKWAVE 


74 




- HSS-Rollforged 


45-46 




- HSS CBep/ia THUNDERWEB 


47-49 




- HSS-CBep/ia no Meia/iny DIN 1897/flByxcTopoHHne/DIN 340 


50-52 


■ KOMn/lGKTbl pGMOHTHMKa 




54 


CuCTGMHblG npHHaflflGXHOCTM 




144 


CucTGMbi nbi/ieyfla/ieHMH 




148 


TMTaHOBbIG MHCTpyMGHTbl StilGttO® 




134-135 


yHMBGpcanbHbIM COGflMHMTGJlb 




18-19 


OoHapn m naivinbi 




148 


LU/ii'icjDOBajibHafl 6yiviara 




101-104 


KOMnJIGKCHbIG pGLUGHM^ flJlfl P03HMHHOM TOprOBJIM 




151-170 


1-M flMCn^GM 




152-164 


flucn/iGM Rod Racks 




165-170 



Nothing but HEAVY DUTY™ 




yBEJIMHEHHblM 
PECYPC! 

CPOK CJlY>KBbl 
flOJlbllJE HA 50%! 



Ejiaroflapa onTwviajibHOMy ci/im- 
MeTpuHHOMy pacnojio>KeHMK) 4x90 
BbieMOK, Bee 4 pexymne kpomkm 
C[)yHKI4MOHMpyK)T paBHOMepHO M 
3au4MLi4aK)T CBepno npn nonaflaHMM 
Ha apiviaiypy. 



t 





Ue/ibHbiM TBepflocnjiaBHbiM 6yp 
c 4ma pexymnMM KpoMKaMM ana 
AJiMTe/ibHoro cpoKa cny>K6bi. 




UeHTpupyfOLi^ee ocipue ajia 
nojiyneHM^ MAeajibHO TOHHbix 

OTBepCTMM. 



HeTbipe CMMMeTpuHHbie 
cnnpajieBMflHbie kpomkm 
rapaHTupyfOT paBHOMepHbiM 

M3H0C LUHGKa. 



yTOJiLi^eHHa^ nacTb BHyTpeHHefi 
nacTM CBepna rapaHTupyeT HM3KyK) 
Bn6pai4MK) m noBbiLueHHyK) 

npOHHOCTb, CHM>Ka^ BepO^THOCTb 

nonoMKM CBepna. 




SICHERSAFE 



PGM rapaHTupyeT TOHHyro 
ydaHOBKy aHKepa Ha npoTaxeHi/ii/i 
Bcero nepnoAa cny>K6bi nonoTHa. 



Eypbi SDS-plus RX4 c 4-ivm peacyuiMMii 

KpOMKaMM 




Ue^bHbiM 6yp c ueHTpupyKDLUMM HaKOHGHHi/iKOM nnfl ziGrKoro CB6p/i6Hi/m i/i npoflo/ixi/rre/ibHoro cpoKa c/iy>K6bi. 
HeTbipe CMMMGTpi/iHHbiG pexymne kpomkm, pacnojio>KeHHbie non. yr/iOM 90 rpanycoB, rapaHTupyiOT TOHHbie 
Kpyrribie OTBepcTwa fljia onTMMa^bHOM ydaHOBKM aHKepa. yjiyHwaeT xapaKTepucTMKn 6ypa. TeoMeTpufi LUHGKa 
o6ecneHMBaeT orm/iMa/ibHoe yfla/iem/ie Lu/iaivia. LLlHeK c HeTbipivm KainaBKaM rapami/ipyeT ivteHbLuyio Bn6paumo n 

paBHOMepHbIM I/I3HOC LUHGKa. IIOflXOflMT fl/lfl CBGpjlGHMfl B KMpnMHG, 6GTOHG, >KGUG306GTOHG M npupOflHOM KaMHG. 
CflGUaHO B fGpMaHMM. 



0 5-16 MM 

A 



-B- 



>0 18 MM 

A 



4 25 ,| 




: 




4 12 





SDS-plus 



U 



0 



B 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 

4932 


Kofl EAN 

4002395 


5 


110 


50 


1 


352007 


366644 


5 


160 


100 


1 


352008 


368891 


5,5 


110 


50 


1 


352009 


368907 


5,5 


160 


100 


1 


352010 


368914 


6 


110 


50 


1 


35201 1 


368921 


6 


160 


100 


1 


352012 


368938 


6 


210 


150 


1 


352013 


366705 


6 


260 


200 


1 


352014 


366712 


6 


310 


250 


1 


352015 


366729 


6,5 


160 


100 


1 


430146 


378074 


6,5 


210 


150 


1 


352016 


366736 


6,5 


260 


200 


1 


352017 


366743 


6,5 


310 


250 


1 


352018 


366750 


7 


110 


50 


1 


352019 


366767 


7 


160 


100 


1 


352020 


366774 


8 


110 


50 


1 


352021 


366781 


8 


160 


100 


1 


352022 


366798 


8 


210 


150 


1 


352023 


366804 


8 


260 


200 


1 


352024 


36681 1 


8 


310 


250 


1 


352712 


373703 


8 


450 


400 


A 1 


352713 


373710 


9 


160 


100 


1 


352944 


376025 


9 


260 


200 


1 


430409 


380701 


10 


110 


50 




r% r~ r\ r\ r\ t- 1 

352025 


366828 


1D 


1RD 


1DD 






OUUOOJ 


10 


210 


150 




352027 


366842 


10 


260 


200 




352028 


366859 


10 


310 


250 




352029 


366866 


10 


450 


400 


▲ 1 


352030 


366873 


10 


600 


540 


▲ 1 


352945 


376032 


10 


1000 


940 


▲ 1 


352946 


376049 


12 


160 


100 




352031 


366880 


12 


210 


150 




352032 


366897 


12 


260 


200 




352033 


366903 


12 


310 


250 




352034 


366910 


12 


450 


400 


▲ 1 


352035 


366927 


12 


600 


540 


▲ 1 


352947 


376056 


12 


1000 


940 


▲ 1 


352948 


376063 


14 


160 


100 




352036 


366934 


14 


210 


150 




352037 


366941 


14 


260 


200 




352949 


376070 


14 


310 


250 




352038 


366958 


14 


450 


400 


A 1 


352039 


366965 


14 


600 


540 


▲ 1 


352950 


376087 


14 


1000 


940 


▲ 1 


352951 


376094 


15 


260 


200 




352952 


376100 


16 


210 


150 




352953 


376117 


▲ npGflBapi/iTGJibHO Mcnonb3yMTG kopotkmm 6yp Toro >kg fluaiviGTpa. 








Eypbi SDS-plus RX4 c 4-ivm peaty 11414 mm KpoMKaivin 



0, MM 

16 
16 
16 
16 
16 
18 
18 
20 
20 
22 
22 
24 
24 
25 
25 
28 
28 
30 
30 
32 



260 
310 
450 
600 
1000 
250 
450 
250 
450 
250 
450 
250 
450 
250 
450 
250 
450 
250 
450 
450 



B, MM 

200 
250 
400 A 
540 A 
940 A 
200 
400 A 
200 
400 A 
200 
400 A 
200 
400 A 
200 
400 A 
200 
400 A 
200 
400 A 
400 A 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 

352819 
352954 
352820 
352955 
352956 
356502 
356503 
356504 
356505 
399332 
356506 
356507 
356508 
399333 
356509 
399334 
356510 
399335 
356511 
399336 



Kofl EAN 
4002395 

374779 
376124 
374786 
376131 
376148 
320950 
320967 
320974 
320981 
359608 
320998 
321001 
321018 
359615 
321025 
359622 
321032 
359639 
321049 
359646 



. ripeflBapnTe/ibHO ncno/ib3yMTe kopotkmm 6yp Toro xe fluaivieTpa. 



Eypbi SDS-plus RX4 c 4-ivm peNcyu|i/iMii KpoivmaiviM /YnaKOBKa 143 lO urryic 



0, MM 

5 

5,5 
6 
6 
6 

6,5 
7 
8 
8 

10 
10 
12 
12 



A, MM 

110 
160 
110 
160 
210 
210 
160 
110 
160 
160 
210 
160 
210 



B, MM 

50 
100 
50 
100 
150 
150 
100 
50 
100 
100 
150 
100 
150 



KOJIMHeCTBO 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 



ApTMKyn N° 
4932 

352040 
352041 
352042 
352043 
430234 
430235 
352044 
352045 
352046 
352047 
352048 
352049 
352050 



Kofl EAN 
4002395 

366972 
366989 
366996 
367009 
378951 
378969 
367016 
367023 
367030 
367047 
367054 
367061 
367078 



Eypbi SDS-plus RX4 c 4-ivm peaty 1141/1 mm KpoMKaMii/Ha6opb 



Ormcamie 

Ha6op CBepe/i SDS-plus (5 LirryK). 
© n/iacTUKOBaa ynaxoBKa 

0 5/6x110 mm M 0 6/8/10x160 mm. 
Ha6op CBepe/i SDS-plus (5 WTyx). 
0 n/iacTiiKOBasi ynaxoBKa 

0 5,5x110 mm m 0 5,5/6/7/8x160 mm. 
Ha6op 6ypoB SDS-plus (7 LUTyK). 

© 0 5/6/8x110 MM M 
0 6/8/10/12x160 mm. 
Aucruieti 

@ (6 Ha6opoB 6ypoB SDS-plus RX4 - 7 lut. 
4932352051) 



K ApTMKyn N° Kofl EAN 
Mn ' 4932 4002395 



352833 



1 352153 



374915 



1 352835 374939 



1 352051 367085 



368068 




® 



Eypbi SDS-plus c 2-ivm peacyiiiMMi/i kpomkcImm 



MaKCMMa/ibHayi CKopocTb 
CBep/ieHiui: 

MaKCMMa/ibHayi flo/iroBeHHOCTb: 
MuHMManbHaji Bii6pauiifl: 



OcTpue 6ypa wvieeT cjDopiviy flo/icrra, hto o6ecneHi/iBaeT 6bicipoe Bpe3am/ie 
i/i onTMMa^bHoe yaa/ieHMe Maiepwa/ia. 

npoHHbiM TBepflocn^aBHbiM HaKOHGHHi/iK o6ecneHMBaeT HenpeB30MfleHHyK) 
flo^roBenHOCTb flaxe npi/i CBep/iem/11/1 apMi/ipoBaHHoro 6eTOHa. 
YHMKa^bHbiM flM3aMH LUHGKa c flByivm KaHaBKaMM yMeHbLuaeT Bn6paunKD M 
nepeflaeT SHepruK) Ha ocipue 6ypa. 
Cfle^aHO b repiviaHMM. 

1 





0, MM 


A, MM 


B, MM 




„ ApTMKvn N° 
Ko/iMHecTBO 49 ^ 2 


Kofl EAN 
4002395 


3 


110 


50 




1 352892 


375509 


3,5 


110 


50 




1 373908 


353378 


4 


110 


50 




1 339498 


304561 


4 


160 


100 




1 399143 


357505 


4,8 


110 


50 




1 352130 


367832 


5 


110 


50 




1 307067 


308835 


5 


160 


100 




1 399315 


359431 


5 


210 


150 




1 399316 


359448 


5,5 


110 


50 




1 339499 


304578 


5,5 


160 


100 




1 340408 


311910 


5,5 


210 


150 




1 399317 


359455 


5,5 


260 


200 




1 399318 


359462 


5,5 


310 


250 




1 399319 


359479 


5,5 


410 


350 




1 399320 


359486 


6 


110 


50 




1 307068 


308842 


6 


160 


100 




1 307069 


308859 


6 


210 


150 




1 373136 


346394 


6 


260 


200 




1 353819 


320127 


6 


310 


250 




1 399321 


359493 


6 


460 


400 


▲ 


1 399322 


359509 


6,5 


110 


50 




1 344292 


312276 


6,5 


160 


100 




1 344293 


312269 


6,5 


210 


150 




1 399147 


357574 


6,5 


260 


200 




1 399148 


357581 


6,5 


310 


260 




1 399323 


359516 


7 


110 


50 




1 353820 


320134 


7 


160 


100 




1 340409 


311927 


7 


210 


150 




1 399222 


358366 


7 


250 


200 




1 399324 


359523 


8 


110 


50 




1 307070 


308866 


8 


160 


100 




1 307071 


308873 


8 


210 


150 




1 307072 


308880 


8 


260 


200 




1 353821 


320141 


8 


310 


250 




1 399325 


359530 


8 


400 


350 




1 399326 


359547 


8 


460 


400 


▲ 


1 367013 


336692 


8 


600 


550 


▲ 


1 399327 


359554 


8 


1000 


950 


▲ 


1 399328 


359561 


9 


160 


100 




1 353823 


320165 


9 


210 


150 




1 353822 


320158 


10 


110 


50 




1 340410 


311934 


10 


160 


100 




1 307073 


308897 


10 


210 


150 




1 307074 


308903 


10 


260 


200 




1 344295 


312252 


10 


310 


250 




1 353824 


320172 


10 


450 


400 


▲ 


1 344296 


312245 


10 


600 


550 


▲ 


1 367014 


336708 


10 


1000 


950 


▲ 


1 367015 


336715 



▲ ripeflBapnTe/ibHO ncnonb3yMTe kopotkmm 6yp Toro xe fluaivieTpa. 




Eypbi SDS-plus c 2-ivm pextyiiii/iivii/i kpomkcImm 



0 MM 


A MM 


By MM 




l\UJ IrlnCV* 1 tSXJ 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


11 


160 


100 




1 


367066 


336722 


11 


260 


200 




1 


399329 


359578 


12 


160 


100 




1 


307075 


308910 


12 


210 


150 




1 


307076 


308927 


12 


260 


200 




1 


344297 


312238 


12 


310 


250 




1 


353825 


320189 


12 


450 


400 


▲ 


1 


307077 


308934 


12 


600 


550 


▲ 


1 


367068 


336746 


12 


1000 


950 


▲ 


1 


367017 


336760 


13 


160 


100 




1 


307946 


309054 


13 


260 


200 




1 


344298 


312221 


14 


160 


100 




1 


307078 


308941 


14 


210 


150 




1 


353826 


320196 


14 


260 


200 




1 


307079 


308958 


14 


310 


250 




1 


399330 


359585 


14 


450 


400 


▲ 


1 


307088 


309047 


14 


600 


550 


▲ 


1 


367018 


336777 


14 


1000 


950 


▲ 


1 


367019 


336784 


15 


160 


100 




1 


373910 


353392 


15 


260 


200 




1 


344300 


312207 


16 


160 


100 




1 


307080 


308965 


16 


210 


150 




1 


307081 


308972 


16 


260 


200 




1 


399331 


359592 


16 


310 


250 




1 


344301 


312191 


16 


450 


400 


▲ 


1 


307082 


308989 


16 


600 


550 


▲ 


1 


367069 


336791 


16 


1000 


950 


▲ 


1 


367021 


336814 


18 


200 


150 




1 


344303 


312177 


18 


250 


200 




1 


307083 


308996 


18 


300 


250 




1 


344304 


312160 


18 


450 


400 


▲ 


1 


340411 


311941 


18 


600 


550 


▲ 


1 


367022 


336821 


18 


1000 


950 


▲ 


1 


367024 


336845 


20 


200 


150 




1 


344305 


312153 


20 


250 


200 




1 


307084 


309009 


20 


300 


250 




1 


399027 


356126 


20 


450 


400 


▲ 


1 


307085 


309016 


20 


600 


550 


▲ 


1 


367025 


336876 


20 


1000 


950 


▲ 


1 


367026 


336883 


22 


250 


200 




1 


373911 


353408 


22 


450 


400 


▲ 




344307 


312139 


22 


600 


550 


▲ 




367027 


336890 


22 


1000 


950 


▲ 




367029 


336913 


24 


250 


200 






373922 


353521 


24 


450 


400 


▲ 




307087 


309030 


25 


250 


200 






344308 


312122 


25 


450 


400 


▲ 




344309 


312115 


25 


1000 


950 


▲ 




367030 


336975 


26 


250 


200 






344310 


323814 


26 


450 


400 


▲ 




344311 


312092 



▲ ripeflBapnTe/ibHO ncno/ib3yMTe kopotkmm 6yp Toro xe fluaivieTpa. 



Eypbi SDS-Plus c 2-ivm peHtyuji/iivii/i KpoMKaMi/i/fli/icnnei/i 



OnucaHue 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


Ancnjiew 








© (10 Ha6opoB 6ypoB SDS-plus - 7 lut. 


1 


352341 


370009 


4932352339) 








Aucnjieu 

© (10 Ha6opoB 6ypoB SDS-plus - 10 lut. 
4932352340) 


1 


352342 


370016 
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Eypbi SDS-plus c 2-ivm pencyii|MMM KpoMKaMM/YnaKOBKa 143 IO ujt. 




0, MM 


A, MM 


B, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


5 


110 


50 


10 


371702 


344017 


5 


160 


100 


10 


352520 


371785 


5,5 


110 


50 


10 


352521 


371792 


5,5 


160 


100 


10 


371703 


344024 


6 


110 


50 


10 


371704 


344031 


6 


160 


100 


10 


371705 


344048 


6 


210 


150 


10 


399337 


359653 


6,5 


160 


100 


10 


399338 


359660 


6,5 


210 


150 


10 


399339 


359677 


6,5 


260 


200 


10 


399340 


359684 


7 


160 


100 


10 


373225 


348619 


8 


160 


100 


10 


371706 


344055 


8 


210 


150 


10 


399341 


359691 


10 


110 


50 


10 


352522 


371808 


10 


160 


100 


10 


371708 


344079 


10 


210 


150 


10 


371709 


344086 


10 


260 


200 


10 


399342 


359707 


12 


160 


100 


10 


399343 


359714 


12 


210 


150 


10 


371710 


344093 


12 


260 


200 


10 


399344 


359721 


14 


260 


200 


10 


371711 


344109 


Eypbi SDS-plus c 2-ivm peaty 1141/1 mm KpoMKaMN/YnaKOBKa M3 50 ujt. 




0, MM 




B, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


5 


110 


50 


50 


399176 


357833 


5,5 


160 


100 


50 


399177 


357840 


6 


110 


50 


50 


399178 


357857 


6 


160 


100 


50 


399179 


357864 


7 


160 


110 


50 


399181 


357888 


8 


160 


100 


50 


399182 


357895 


8 


210 


150 


50 


399183 


357901 


10 


160 


110 


50 


399345 


359738 


10 


210 


150 


50 


399184 


357918 


10 


260 


200 


50 


399185 


357925 


12 


210 


150 


50 


399186 


357932 



Eypbi SDS-plus c 2-ivm pencyiiiMMM kpomksimm/ Ha6opb 



OnucaHiie 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


Ha6op M3 5 6ypoB SDS-plus ajih yflapHOM flpe/in. 
© n nacTM KOBan ynaxoBKa c 6ypaMi/i fluaivieTpoM 
0 5/6x110 mm M 0 6/8/10x160 mm. 


352338 


369973 


Ha6op M3 5 6ypoB SDS-plus ajih yflapHOM flpe/in. 
© n nacTM KOBan ynaKOBKa c 6ypaMi/i fli/iaMeipoM 
0 5,5x110 mm i/i fluaMeipoM 5,5/6/7/8x160 mm. 


352834 


374922 


Ha6op M3 5 6ypoB SDS-plus ajih yflapHOM flpe/in. 
© n nacTM KOBaa ynaKOBKa c 6ypaMM fluaMeipoM 
0 10/12/14/16/20x450 mm. 


352801 


374595 


^ Ha6op M3 7 6ypoB SDS-plus. B MeTa/uiiiHecKOM Keiice 

^ co,qep>KMT 0 5/6/8x110 mm m 0 6/8/10/12x160 mm. 


352339 


369980 


Ha6op M3 10 6ypoB SDS-plus. B M6Ta/i/iMH6CK0M Kewce 

® coflep>KMT0 5/6/6x110 mm m 0 6/6/8/8/10/12/14x160 mm. 


352340 


369997 


Ha6op M3 5 6ypoB/AOJiOT co CBGpnaMH SDS-plus 0 6/8/10 lut. 
no 160 mm Ka>KAoe, a TaKxe n^ocKUM m ocTpoKOHGHHbiM ao^otom. 


430002 


376636 



© 





npocfreccMOHajibHbie 6ypt»i SDS-plus c 
2-ivm peaty 1141/1 mm KpoMKaMi/i/Ha6op 113 IO hit. 



30 

— 1 




0, MM 


A, MM 


B, MM 


KOJlMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


5,5 


160 


100 


10 


352695 


373536 


6 


160 


100 


10 


352696 


373543 


7 


160 


100 


10 


352697 


373550 


8 


160 


100 


10 


352698 


373567 


8 


210 


150 


10 


352699 


373574 


10 


210 


150 


10 


352700 


373581 



YHNBepcanbHbie 6ypt»i SDS-plus TCT 
o6it|ero Ha3HaHeHim 



3tm 6ypbi nprnvtehmiOTCfl nnn pa6oTbi no Meiajuiy, flepeBy v\ KaMHK). nepc|DopaTop flOJixeH pa6oiaTb b 6e3yflapHOM pexmvie 
(pe>KMMe CBep/ieHMa). 1/lflea/ibHbi ajih CBep/ieHna cpa3y b HecKO/ibKnx Maiepwa/iax. Cfle/iaHO b fepMaHnn. 




0, MM 


A, MM 


B, MM 


KOJlMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


6 


160 


100 


1 


373918 


353484 


8 


210 


150 


1 


373919 


353491 


10 


260 


200 


1 


373920 


353507 



12 260 200 1 373921 353514 



Civia3Ka 



Civia3Ka fl/ia 3au4MTbi MHCTpyMGHTOB i/i npi/iHafl/ie>KHOCTeM ot nbi/ii/i i/i i/i3HOca, o6ecneHMBaiOLnafl 
mm 6o/iee fl^MTe^bHbiM cpoK c/iy>K6bi. HaHOCMTb CMa3Ky paBHOMepHO He6o/ibLumvi kojii/ihgctbom 
Ha xboctobmk 6ypa, flo/iOTa miw kopohkm. 



OnucaHue 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


© Civia3Ka 


1 


352273 


369324 


~ flwcruieii 

u (15 tk)6mkob CMa3KM 4932352273) 


1 


352274 


369331 
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KopOHKM TCT 



Kopohkm no 6eT0Hy fl/ia nepcjDopaTopoB BecoM ,qo 4 Kr. Bee kopohki/i TCT i/iMetOT nocaflKy M 16x2 noflxoflflT k 
xBOCTOBMKaM SDS-plus m Hex 1 1 . Xboctobmk m ueHTpupytOLnee CBep/io 3aKa3biBaeTca OTfle/ibHO. 

I A 1 



CflejiaHO b repiviaHMM. 



€9 



0 




0, MM 




KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


35 


58 




344478 


312559 


50 


58 




344479 


312566 


65 


50 




344480 


312573 


68 


50 




399099 


357031 


82 


50 




344481 


312580 


90 


50 




344482 


312597 



Kopohkm TCT (b c6ope) 



Ha6op co,qep>KMT: KopoHKa TCT, xboctobmk SDS-plus a/whom 105 mm, HanpaB/ifltOLnee CBep/io TCT 0 8x120 mm m LuecTMrpaHHbiM kjikdh. 



A 




0, MM 


A, MM 


B, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


65 


182 


50 


1 


399295 


359097 


68 


182 


50 


1 


399296 


359103 



82 182 50 1 399297 359110 



Xboctobmkm fl/in kopohok TCT 



B KOMflJlGKTG C XBOCTOBMKaMM MfleT LUGCTI/irpaHHbIM KJ1KDH, Heo6xOflMMO MCnO/lb30BaTb C HanpaBJlflKDLUGM CBGp/lOM. 



© 



OnucaHue KpenneHiie 


0, MM 


A, MM 


KoiMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


© SDS-plus xboctobmk SDS-plus 




105 


1 


399966 


366255 


© SDS-plus xboctobmk SDS-plus 




370 


1 


399967 


366262 


® Hex xboctobmk Hex 1 1 




90 


1 


399968 


366279 


/=v HanpaBjiaromee CBep/io TCT 

^ Ana pa6oT b 6eTOHe, Knpnune h t.a 


8,0 


120 


1 


399125 


357291 


HanpaB/ifltoLnee CBop/io c 

© UMJIMHflpMHeCKMM XBOCTOBI/IKOM 
AJia KOpOHOK TCT. 


10,0 


100 


1 


399020 


356058 
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Nothing but HEAVY DUTY™ 



yHNBepcanbHbie kopohkm TCT 

yHMBepcanbHbie kopohkm TCT i/iAea/ibHO noAxoAflT a™ aneKipuKOB, iijiothmkob, MomaxHi/iKOB KyxoHb 
m npoHnx cneunanncTOB, 3aHMMaK)LAMxcfl OTonneHneivi, bghtmji^i4mgm m camexHi/iKOM. 

yHMBepca/ibHbie kopohkm TCT npeAHa3HaneHbi a^h pa6oTbi c orpoMHbiM Anana30HOM MaTepi/ia/lOB, b tom HMC/ie: 

■ KnpnuH* - npuroAHbi ajih pa6o™, KaK co cn/iOLUHbiM, TaK m nycTOTe/ibiM KnpnunoM 

■ Bjiokm M3 neHoSeTOHa*, 6/iokm c nerKMM 3anojiHMTejieM 1/1 nijiaKoSeTOHHbie 6/iokm 

■ M3BecTKOBO-necHaHMKOBbie CTponTenbHbie 6/iokm hm3kom iuiothoctm c TBepAOdbK) ao 30 H/mm 2 

■ MarKafl ApesecnHa, ApeBecHOCTpyxenHbie n/iMTbi, cfcaHepa, ApesecHOBOJiOKHMCTbie nnnTbi (MDF) 

Cp©AHGM njlOTHOCTM 

■ nnacTMacca m nnnTbi c rmacTi/iKOBbiM noKpbm/ieM (Contiboard) 

■ funcoBbie/LUTyKaTypHbie rmi/rrbi 



06/iacTb npi/iMGHGHi/i^: 

■ YCTaHOBKa nOAP03GTHMKOB M BblKJlK)HaT6J16M, ydaHOBKa OCBemeHMfl, 

CBep^eHne otbgpctmm noA TpySonpoBOA, yciaHOBKa BeHTM/iauMM m 
Tpy6 a^ KaHani/i3aL4MM. 

* HenpuroflHbi fl/m \Acnonb30BaHm c TBepflbiMM MaTepuanaMM, nanpiAMep 6eroH, rpanvn, 
M3BecTK0B0-necHaHMK0Bbie 6/iokm co cpeflHefi m bncokom nnoTHOCTbto, npupoflHbifi KaivieHb 
1/1 TBepflbifi wipnm c TBepflocrbto CBbiiue 30 H/mm 2 



6e3yAapHbiMM ceieBbiMM 1/1 aKKyiviyjiflTopHbiMM ppennwwA. 
BHMMaHne: npn ncnojib30BaHnn A^HHbix 
kopohok pexMM yAapHoro Remism AonxeH 

SblTb BblKJIKDHGH. ( 




© 3amwTa 

yHMBepcanbHbie kopohkm TCT c/ieAyeT npMMe- 
H^Tb ToribKO b 6e3yAapHOM pexMivie, OAHaKO, 




XapaKTepucTMKM 

0 npoHHbie i/i AO/iroBeHHbie 

3y6bfl M3 KapSMAa BO/ibc|3paMa coeAMHeHbi no TMny 
"jiaCTOHKMH xboct" c KopnycoM kopohkm, 3a cneT 
nero rapaHTMpoBaHO 6onee npoHHoe coeAMHeHMe 
MaTepManoB m CHMxeHMe ypoBHH nonoMKM 3y6beB 

© Xboctobmkm cucTeMbi FIXTEC 

1/livieeTCfl ABa TMna xboctobmkob, (1) CTaHAapTHbiM 
LuecTMrpaHHbiM xboctobmk AJifl npMMeHeHMfl c 
o6biHHbiMM m yqapHbiMM aP^^mm mjim aKKy- 

Myjl^TOpHblM MHCTpyMeHTOM M (2) XBOCTOBMK 

SDS-plus a™ npMMeHeHMfl c nepcjDopaTopaiviM. 06a 

BMAa XBOCTOBMKOB BbinyCKaK)T C MHHOBaUMOHHbIM 
MexaHM3MOM aBTOS/lOKMpOBKM FIXTEC, KOTOpbIM 

3aKpenn^eT uem-pMpytOLnee cBep/io, ycTpaHflfl 

HeoSxOAMMOCTb MCnOJlb30BaHM^ HeyAoSHbix 
yCTaHOBOHHblX BMHTOB. KopOHKy /iei~KO CHflTb 
C XBOCTOBMKa FIXTEC. 



b c/iynae, ec/iM yAapHbiM pe>KMM He 6bm 

BblKJIKDHeH npM MCnOJlb30BaHMM XBOCTOBMKa 

FIXTEC SDS-plus, KopoHKa TeM He MeHee noBpex- 
AeHa He 6yAeT. Xboctobmk FIXTEC SDS-plus 6bi/i 
cneuMa/ibHO pa3pa6oTaH c So/iee kopotkmmm, neivi 
ofibiHHO, na3aMM, 3a cneT KOTopbix npeAOTBpama- 
eTca nepeAana yqapa. 

© YAa/ieHne MaTepna/ia 

EbiCTpoe m 3cf)c|)eKTMBHoe yqa/ieHMe MaTepMana 
o6ecneHMBaeTC5i oSbeMHbiMM nbmecSopHMKaMM. 



© Kopnyc kopohkm 

JlerKOBecHa^ m TOHKOCTeHHaa KOHCTpyKijMfl 
oSecnenMBaeT SbicTpoe m HMCToe CBepneHMe 
BMecTe c noHMxeHHOM BMSpauMeM. 

© HanpaB/iaiomee CBep/io 

flrm CBep/ieHMH b AepeBe/nnacTMKe Mcno/ib3yK)TC^ 
HanpaBji^KDiuMe CBepna M3 HSS CTanM mjim CBep/ia 
c TBepAOcnnaBHbiM HaKOHenHMKOM a^i^ CBepjieHMH 
b KaMHe/ KMpriMne. 



yHi/ieepcanbHbie kopohkm TCT 



Bee yHMBepca^bHbie kopohkm TCT mmgjot nocaflKy M 1 6, KOTopaa noflxofli/iT fl/ia Bcex LuccwpaHHbix xboctobmkob 
m xboctobmkob FIXTEC SDS+ (Heo6xoflMMbi xboctobmk m HanpaB/ifltOLnee CBep/io). QqejiaHO b TepiviaHMM. 



0, MM 


A, MM 


KOJlMHeCTBO 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 




fin 
ou 


q 
o 




oyy i uu 


O0/U40 


ou 


fin 
ou 


o 
O 




oyy i u i 


OO/UOO 


OD 


fin 
ou 


q 




Oyy I \jc. 


qcynfiO 
OO/ UO^ 


AC\ 


fin 
ou 


q 




oyy i uo 


oo/u/y 


AR 
40 


fin 
ou 


q 




oyy i u*t 


qc7HQfi 
OO/UOO 


OU 


fin 
ou 


q 
O 




oyy i uo 


qc7fiQq 

oo/uyo 


55 


60 


3 




399106 


357109 


60 


60 


5 




399108 


357123 


63 


60 


5 




399109 


357130 


65 


60 


5 




399110 


357147 


68 


60 


5 




399111 


357154 


70 


60 


5 




399112 


357161 


74 


60 


5 




399114 


357185 


76 


60 


5 




399115 


357192 


80 


60 


5 




399117 


357215 


85 


60 


5 




399118 


357222 


90 


60 


5 




399119 


357239 


105 


60 


6 




399120 


357246 





YHMBepcanbHan KopoHKa TCT (b c6ope) 



Ha6op co,qep>KMT: YHMBepca/ibHafl KopoHKa TCT, 3eHKep, xboctobmk SDS-plus ajimhom 118 mm m 
HanpaB^^KDLnee CBep/io TCT 0 8x120 mm. 3eHKep cteMHbiM. 



0, MM 

68 



3eHKep 



205 



B, MM 

60 



Kon. 

1 



ApTMKyn N° Kofl EAN 
4932 4002395 



399298 



359127 




I B 1 



3eHKep - HacaflKa k kopohkg flwaivieTpoM 68 mm, no3BOJie?iT ycTaHaBni/iBaTb 3/iGKTpoHHbiG nepeKjifonaTe/iM 

M n0flp03GTHMKM B TMnCOKapTOHG M nyCTOTG/lblX CTGHaX. 



0, MM 

68 



KOJlMHeCTBO 

3y6bee 

2 3 



Kon. 

1 



ApTMKyn N° 
4932 

399127 



Kon EAN 

4002395 

357314 




YHMBepcanbHbie kopohkm TCT 



fl/ia o6omx xboctobmkob hgoSxoammo HanpaBjifltOLUGG CBop/io. 



OnMcaHMe 


KpenneHMe 


0, 

MM 


A, 

MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


© Xboctobmk FIXTEC 


SDS-plus 




118 


1 


399121 


357253 


© Xboctobmk FIXTEC 


SDS-plus 




220 


1 


399134 


357406 


© Xboctobmk FIXTEC 


SDS-plus 




370 


1 


399122 


357260 


© Xboctobmk FIXTEC 


Hgx 1 1 mm 




118 


1 


399123 


357277 


© Xboctobmk FIXTEC 


Hgx 1 1 mm 




370 


1 


399124 


357284 


CBep/io TCT 














© fljifl CBepneHMfl b KwpnwHG, 


8 


120 


1 


399125 


357291 


KaMHG M T.fl. 














CBep/io HSS 














© flJlfl CBGpjlGHMfl B 




7,4 


120 


1 


399126 


357307 



flepeBe m nnacTMKe. 




13 



Nothing but HEAVY DUTY™ 



SDS-Max/21 mm K-Hex - 

Eypbi c 4-Mfi pexiyuiMMM KpOMKaMM 



YTO/imeHHafi nacTb bhytpghhgm 
nacTM CBep/ia rapaHTupyeT 
HM3KytO Bn6paunK) m noBbiLueHHyto 

npOHHOCTb, CHIUKafl 

BeponTHOCTb nojiOMKM CBep/ia. 




*4\ 
\1 



E/iaroflapa onTi/iManbHOMy 
CMMMGTpMHHOMy pacno/ioaceHMio 
4x90° BbiGMOK, Bee 4 peacyuiue 

KpOMKM Cf)yHKI4MOHMpyK)T 

paBHOMepHO m 3amiimaiOT CBep/io 
npii nonaflaHMM Ha apiviaTypy. 



UeHTpiipyiomee ocTpwe 
A/ifl nojiyneHMd Mflea/ibHO 

TOHHblX OTBepCTMM. 




BOJlbUJOM npOHHbIM 

BcnoMoraTenbHbiM pe3eu 

C flMHaiN/IMHHOM M30myTOM 

peacyuieti kpomkom. 

06ecneHMBaeT noflflep>KKy 
ocHOBHoro pe3ua, ycKopaa 
CBepjieHMe. 




dapbie HOBbie 

YHMKaJlbHafl MHHOBaUMOHHan 

TBepAoenjiaBHan ronoBKa 

HaKOHGHHMKa. EOJIbLUe 

TBepAoenjiaBHoro MaTepna/ia 

A/ia Bcex AuaMGTpoB m eme 6o/ibiue 

A/in AnaivieTpoB CBbiLue 32 mm. 



Mgtkm M3HOca Ha o6enx CTopoHax 
ocHOBHoro pe3ua. 

TapaHTupoBaHHa^ TOHHOdb fluaivieTpa 
OTBepcTMM fl/ifl aHKepHbix Kpen/ieHMM. 
1/lHflMKaTop cpoKa c/iy>K6bi m 
B03M0>KH0CTb 3aivieHbi no rapaHTMM. 



3anaTeHTOBaHHan qbopMa KaHaBKM 

A/in 6o/1bllieM npOHHOCTM. 

MeHbLue Bn6pauMM flrm 6onee 
n/iaBHoro CBepneHHfl. Eme 6o/iee 
npoHHbie KaHaBKM, a 3HannT, 6o/iee 

HM3Kafl BepO^THOCTb nOJIOMKM. 

YjiyHLueHHa^ nepeflana yflapHofi 
3Heprnn Ha ro/iOBKy HaKOHGHHMKa. 



YKOpOHeHHblM BXOfl B BMHTOBbie KaHaBKM. 



ycKopaeT nepeivieLueHMe 
o6pa3ytomeMCfl npM CBepjieHMM 

nblJIM OT rOJIOBKM flO KaHaBKM, 

yMeHbuia^ m3hoc m o6ecneHMBaa 
OTBOfl Ten/ia ot tojiobkm 

HaKOHGHHMKa. 



I 



Pe>KMM CBepjiem/m 
c HM3KOM Bii6pauMeM. 

5/iaroflapa yflo6cTBy 
CBepneHna npome h 
Ky, m MaujMHe. 



Cneuna/ibHaji o6pa6oTKa 
noBepxHOCTM. T/iaAKan 
noBepxHOCTb 6jiaroflapa 
Apo6ecTpyMHoPi o6pa6oTKe. 

Yn^OTHeHne noBepxHOCTHofi 
CTpyKTypbi h eme 60/ibLuafl 



T/iy6oKoe aho KaHaBKM. 

Bo/ibLuoM o6"beM fl/ia OTBOfla nbi/iM, 
o6ecneHMBaK)LUMM onTMMajibHyto 

CKOpOCTb CBepjieHMM, yiVieHbLLiatOLUMM 
M3H0C M 06eCneHMBatOLMMM OTBOfl 



SICHERSAFE 



COOTBGTCTBMG CTaHflapTy 

PGM. 

TapaHTupyeT TOHHyto 
ycTaHOBKy aHKepa Ha 
npoTflxeHHH Bcero cpoKa 
cny>K6bi. 



Eypbi SDS-Max - 4 pextyuiue kpomkm 



12-15 MM 



16-52 mm 




0, MM 


A, MM 


B, MM 




KOJIMHeCTBO 


AnTUKi/n No 

4932 


Kon EAN 
4002395 


12 


340 


200 




1 


352750 


374083 


12 


540 


400 


▲ 


1 


352751 


374090 


14 


340 


200 




1 


352752 


374106 


14 


540 


400 


▲ 


1 


352753 


374113 


15 


340 


200 




1 


352754 


374120 


15 


540 


400 


▲ 


1 


352755 


374137 


16 


340 


200 




1 


352756 


374144 


16 


540 


400 


▲ 


1 


352757 


374151 


16 


940 


800 


▲ 


1 


352758 


374168 


16 


1320 


1180 


▲ 


1 


352759 


374175 


18 


340 


200 




1 


352760 


374182 


18 


540 


400 


▲ 


1 


352761 


374199 


18 


940 


800 


▲ 


1 


352762 


374205 


18 


1320 


1180 


▲ 


1 


352763 


374212 


20 


320 


200 




1 


352764 


374229 


20 


520 


400 


▲ 


1 


352765 


374236 


20 


920 


800 


▲ 


1 


352766 


374243 


20 


1320 


1200 


▲ 


1 


352767 


374250 


22 


320 


200 




1 


352768 


374267 


22 


520 


400 


▲ 


1 


352769 


374274 


22 


920 


800 


▲ 


1 


352770 


374281 


22 


1320 


1200 


▲ 


1 


352771 


374298 


24 


320 


200 




1 


352772 


374304 


24 


520 


400 


▲ 


1 


352773 


37431 1 


25 


320 


200 




1 


352774 


374328 


25 


520 


400 


▲ 


1 


352775 


374335 


25 


920 


800 


▲ 


1 


352776 


374342 


25 


1320 


1200 


▲ 


1 


352777 


374359 


28 


370 


250 




1 


352778 


374366 


28 


570 


450 


▲ 


1 


352779 


374373 


28 


670 


550 


▲ 


1 


352780 


374380 


28 


920 


800 


▲ 


1 


352781 


374397 


28 


1320 


1200 


▲ 


1 


352782 


374403 


30 


370 


250 








0/ 44 I U 


30 


570 


450 






352784 


374427 


32 


370 


250 






352785 


374434 


32 


570 


450 






352786 


374441 


32 


920 


800 


▲ 




352787 


374458 


32 


1320 


1200 


▲ 




352788 


374465 


35 


370 


250 






352789 


374472 


35 


570 


450 






352790 


374489 


35 


920 


800 


▲ 




352791 


374496 


38 


370 


250 






352792 


374502 


38 


570 


450 






352793 


374519 


40 


370 


250 






352794 


374526 


40 


570 


450 


▲ 




352795 


374533 


40 


920 


800 


▲ 




352796 


374540 


40 


1320 


1200 


▲ 




352797 


374557 


45 


570 


450 






352798 


374564 


52 


570 


450 






352799 


374571 


Ha6op M3 5 CBepe/i SDS-Max: 

fluaivieTpoM 16/18x540 mm m fluaMeipoM 20/22/25x520 mm. 




352800 


374588 



▲ npeflBapi/rrejibHO ncno/ib3yMTe kopotkmm 6yp Toro xe fluaMeipa. 




JlMTBie TyHHenbHbie 6ypti SDS-Max TCT 



■ Ue/ibHaa KOHCTpyKui/m ■ noBbiLueHHbiki cpoK c/iy>K6bi 

■ Ha 30% 6bidpee K/iaccunecKoro cociaBHoro MHCTpyMGHTa ■ lloflxoflflT fl/ia Bcex nepcjDopaTopoB 

Cfle/iaHO b repiviaHMM. 

I A 1 



iMjrU 0 
^ 1 




0, mm A, mm KoiMHecTBO ^ T juS[o N ° 



45 


310 


1 399365 


359820 


45 


550 


1 373892 


353217 


45 


990 


1 399366 


359837 


55 


310 


1 399367 


359844 


55 


550 


1 373893 


353224 


55 


990 


1 399368 


359851 


65 


310 


1 399369 


359868 


65 


550 


1 373894 


353231 


65 


990 


1 399370 


359875 


80 


310 


1 399371 


359882 


80 


550 


1 373895 


353248 


80 


990 


1 399372 


359899 



JlMTbie KopoHKM SDS-Max TCT 



■ Ue/lbHafl KOHCTpyKmifl ■ IIOBblLUeHHblM cpoK c/iy>K6bi 

■ Ha 30% 6bidpee K/iacci/inecKoro cociaBHoro i/iHCTpyMema ■ nocTaB/iaeTCfl c HanpaB/iflKDLneM CBep/iOM i/i Bbua/iKMBaTe/ieM 

■ noflxofl^T fl/ifl Bcex nepcjDopaTopoB 

Cfle/iaHO b repiviaHMM. 



A 




OnucaHue 0, mm 


A, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


© 50 


290 




399373 


359905 


50 


550 




373884 


353132 


68 


290 




399374 


359912 


68 


550 




373885 


353149 


80 


290 




399375 


359929 


80 


550 




373886 


353156 


100 


550 




373888 


353170 


125 


550 




373889 


353187 


150 


550 




373890 


353194 


© BbiTa/iKMBaTe/ib cBepna 






399021 


356065 


HanpaB/iaromee 
CBep/io 


120 




245967 


3071 1 1 



CocTaeHbie KopoHKM SDS-Max TCT 



He noflxoflflT fl/ia nepcjDopaTopoB Taxe/iee 1 0 Kr. 
Cfle/iaHO b repiviaHMM. 





0 © 



© 



nepexoflHMK 



OnucaHue 


0, MM 


A, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


© 


40 


100 




245992 


307180 




65 


100 




245994 


307203 




80 


100 




245995 


307210 




100 


100 




367304 


336432 




125 


100 




367306 


336456 




150 


100 




367308 


336470 


© Xboctobmkm - SDS-Max 




180 




343667 


315932 






450 




343670 


315949 


© BbiTa/iKMBaTe/ib CBep/ia 








604214 


311231 


^ HanpaB/iaromee 
CBepjio 


11 


120 




245967 


3071 1 1 



OnucaHue 

nepexoflHMK 



KpenneHMe 

SDS-Max -►SDS-plus 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 

359490 



Kon EAN 

4002395 

325795 



Eypbi c xboctobmkom 21 ivim K-Hexagon 
4 peacyuii/ie kpomkm 



1/lflea/ibHaa uempoBKa: 



Cneui/ia/ibHaa cfcopivia i/i 3aT0HKa ocrrpkm 6ypa no3BO/ifleT nevm 
3acBep^MBaTbca npaKTunecKM Ha jik)6om noBepxHOCTM. 
OnTMMa^bHoe yAa/ieHwe umaMa: Cneui/ia/ibHO no,qo6paHHbiM npoc|Di/mb LUHGKa fl/ia BbiBOfla nbi/ii/i fl/ia 

noBbiLueHna npon3BOfli/iTGJibHOCTi/i pa6oi"bi n cpoK c/iy>K6bi 6ypa. 
B/iaroflapa flByM flonojiHmejibHbiM pexymuM KpoMKaM OTBepcTkm MMewT 
TOHHyK) Kpyr/iyK) cjDopiviy. 

3anaTGHTOBaHHbiM fli/i3aMH LUHGKa KVS nepeflaei" MaKCwviyM SHeprnn Ha 
ocTpne 6ypa n CHuxaeT ypoBeHb Bn6paunM. 

I A 1 



B 



llpeUM3MOHHbie OTBepCTMJi: 

nepeflana OHeprnn: 




33.2 


a 


1 





21 mm K-Hex 



Cfle/iaHO b repiviaHMM. 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


16 


570 


400 ▲ 


18 


570 


400 ▲ 


20 


570 


400 ▲ 


22 


570 


400 ▲ 


25 


570 


400 ▲ 


28 


570 


400 ▲ 


30 


570 


400 ▲ 


32 


570 


400 ▲ 


32 


1320 


1200 ▲ 


35 


570 


400 ▲ 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 


Kofl EAN 


4932 


4002395 


399560 


362141 


399562 


362165 


399564 


362189 


399566 


362202 


399569 


362216 


399571 


362257 


399572 


362264 


399573 


362271 


399040* 


356447 


399574 


362288 



' flo OKOHnaHi/ifl CKjiaflCKwx 3anacoB 



Nothing but HEAVY DUTY™ 



YHMBepcanbHbiM coeflNHMTenb 

1/lHHOBauMOHHan 3anaTeHT0BaHHan ciicieivia coe^i/mem/m 
npnHafljie>KHOCTeM. YHMBepcajibHbiM coeflimme/ib ot Milwaukee® 
npeflCTaB/meT co6om Han6ojiee orrmiviajibHoe peiueHMe 

TeX, KTO Hy>KflaeTC51 B MaKCMMaJlbHOtl yHMBepca/ibHOCTM 

npi/i pa6oTe c 6ypoBbiM iiHCTpyMemoM 6o/ibUJoro fliiaivieTpa. 
MHoroue/ieBan: 

YHMBepca/ibHbiM coeflMHMTejib BbiCTynaeT b KanecTBe cogamhghm^i Mexgjy mhctpymghtom m n p m h afl/i g>k h octa m m 
A/ifl CBepjieHUH. C oflHOM CTopoHbi, AaHHan cucTeivia no/iHOCTbK) coBMecTMMa co bcgm npuHaAiexcHOCTfliviu 
c xboctobmkom SDS-Max, BK/uoHaa 6ypbi, TyHHenbHbie 6ypbi m kopohkm, c flpyrow CTopoHbi, MexcAy 
nep0opaTopoM m yHMBepca/ibHbiM coeflimmeneM moxcho ycTaHOBMTb yA/iMHMTe/ib. 

YHMBepcajibHOCTb: 

B Ha/IMHMM MMeiOTCfl yAJlHHMTG/lM pa3/lMHHblX RSWIH, npMrOAHbie RSIR pa60Tbl C nepc|30paTOpaMM SDS-MaX, UJJIMUI 

(Spline) M/iM 19 mm LuecTiirpaHHMK. KaKOBa 6yAeT AJiMHa - peiuaTb BaM! 

PeHTa6e/ibHOCTb: 

ripOC^eCCMOHa^bHblM nOJ1b30BaTeJ151M nOCTOHHHO Tpe6yK)TC51 6ypbl 6o/lbWOM M Ma/IOM AJlUHbl M, B 3aBMCMMOCTM 

ot o6nacTM npuMeHeHiifl, MHorAa name OAHoro m Toro xce A^aMeTpa. CeroAHfl xce, 6/iaroAapa Ha/iMHMK) 
yHMBepca/ibHoro cogauhmtgjiji, moxcho coKpamTb o6mee hmc/io npMHaA/iexcHOCTeM, o6ecneHMBaa TeM caMbiM 
B03MO>KHOCTb HepeflOBamifl fliiaivieTpa u ajihhm 6ypoB oahom npocTOM onepauueti. 
noaTOMy no/ib30BaTejiM MoryT BOcno/ib30BaTbca npeiiMymecTBaMii ot noKynioi 6ypoB 

MaJIOM AJlUHbl M yBeJ1MHGHM51 MX pa3Mepa npil nOMOLLJM 3KOHOMHUX yAJiMHMTeneM. 

njiwc k TOMy, yHMBepca/ibHbiM coeAMHMTejib CHMxcaeT o6u\ee kojimhgctbo 

npMHaflJlG>KHOCTGM, KOTOpbie npMXOAMTCfl HOCMTb C C060M B flLlJMKe r M~ 

A/151 MHCTpyMGHTOB. f^^^^^^^tltSB^k 



v I 




9 ^ 



100% MOLMHOCTb: 

yHMBepca/ibHbiM coeAMHMTe/ib o6ecneHMBaeT 6bicTpoe m HaAexcHoe coeAMHeHMe MextAy MHCTpyMeHTOM 
m npMHaAiexcHOCTbK), a c/ieAOBaTe/ibHO rapaHTMpyeT, hto 100% molmhoctm 6yAyT no/iHOCTbK) nepeAaBaTbca 
Ha ocTpMe 6ypa. 




MajibiM Bee: 

ConeTaHMe kopotkmx npMHaA-nexcHOCTeM m yA/iMHMTe/iefi fliiaivieTpoM 18 mm CHMxcaeT o6lmmm Bee 
npMMepHO Ha 15%. 

■ Mbi peKOMeHAyeM npoM3BOAMTb HMCTKy yHMBepca/ibHoro coeAMHMTe/isi ot 6eTOHHOM nbi/iM m CMa3biBaTb ero 
nepe3 OAMHaKOBbie npoMexcyTKM BpeMeHM (CMa3Ka Milwaukee®. apTMKy/i 4932352273). 

■ YHMBepca/ibHbiM coeAMHMTe/ib moxcho Mcno/ib30BaTb c 6ypaMM AnaMeTpoM 6o/iee 32 mm m nepcfjopaTopaMM 
BecoM ao 8 Kr. 



SDS-Max Bypbi 

(MMHMMa/ibHbiM AHaMeTp 32 mm) 

' 1 C^W*^^?? 




YHMBepcanbHbiM coeflNHMTenb 



fl/ia ncno^b30BaHna c npMHafl/iexHOCTHMM fluaivieTpoM ot 32 mm m 6o/iee. fl/ia Mcno/ib30BaHMH 
c nepcjDopaTopaMM BecoM ao 8 Kr. 



OnucaHue 

YHMBepcanbHbiM 

COGflMHMTGJIb 



Xboctobmk k Xboctobmk A jim Ha 
MHCTpyMeHTy no a ocHacTKy mm 



A 

SDS-Max 



B 

SDS-Max 



C 

190 



ApTMKyn N° Kon EAN 
4932 4002395 



399128 



357321 



Ti 

A 1 



T 

f B 

■ ± 



yflJIMHMTeilM 



OnucaHue 


Xboctobmk k 
MHCTpyMeHTy 
A 


YHMBepc. 

Coen 
Xboctobmk 
A 


fljiMHa 

MM 

C 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


i i 












I 


I 


YfljiMHMTejib SDS-Max 


SDS-Max 


SDS-Max 


320 


399242 


358533 


A ■> 




yfljiMHMTe/ib SDS-Max 


SDS-Max 


SDS-Max 


750 


399129 


357338 






YfljiMHMTejib SDS-Max 


SDS-Max 


SDS-Max 


1100 


399243 


358540 







Civia3Ka 



CMa3Ka fl/ia 3amMTbi MHCTpyMGHTOB m npMHa,q^e>KHOCTeM ot nbi/iM m M3HOca, o6ecneHMBaK)Lnafl 
mm 6o/iee fl/ii/rre/ibHbiki cpoK c/iy>K6bi. HaHOCMTb CMa3Ky paBHOMepHO He6o/ibLUMM kotimhgctbom Ha 
xboctobmk 6ypa, flo/iOTa mjim kopohkm. 



OnucaHue 

CMa3Ka 



Kon. 

1 



ApTMKyn N° 
4932 

352273 



Kon EAN 

4002395 

369324 



19 



Nothing but HEAVY DUTY™ 



flonoTa 



KaxAoe aojioto Milwaukee® BbinycKaeTca c yneTOM 150-neTHero onbua npoi/i3BOACTBa; Mbi 3Haeivi, hto ctoi/it CAejiaTb 
caivioe nyHLuee aojioto. BbicoKOKanecTBeHHoe aojioto cnoco6hio BbiAepxi/iBaTb exeAHeBHyio pa6oTy no A^MOHTaxy 
i/i CHOcy SeTOHHbix KOHCTpyKUMM Ha ctpom njiomaAKe; a^ 3Toro TpeSyeTca aojioto c hm3kom i/iHTeHCi/iBHOCTbK) i/i3HOca, 

BblCOKOM CMJIOM yqapa H SJiaCTMHHOCTbK), HTOfibl CHI/l3l/ITb pi/ICK nOJIOMKM. 

rioMi-m 06 sti/ix 3aAanax, Mbi yAejiaeivi Sojibiuoe BHi/iMaHi/ie noASopKe npaBi/uibHbix MaTepi/iajiOB i/i npi/iMeHaeivi caMbie 
coBpeivieHHbie TexHOJion/ii/i i/i3roTOBjieHMfl. 

B KanecTBe 6a30Boro MaTepi/iajia BbiSpaHa jien/ipoBaHHaa CTajib c oco6biMi/i xapaKTepi/iCTi/iKaMi/i, nanee KaxAoe 
aojioto npoxoAMT MHAUBMAyajibHyK) o6pa6oTKy Ha npoTaxeHi/ii/i Bcero npouecca kobki/i, 3aTOHKi/i, 3aKajiKi/i, OTnycKaHi/m 

l/l OTAeJIKM. 

flaHHbie AOJiOTa npoxoAflT TOHHyK) cfcopMOBKy, npi/i kotopom npwvieHfliOTCfl TpaAi/1141/iOHHbie yivieHi/m b KOBKe 

B KOM 6 l/l Ha 14 l/l l/l CO CJlOXHeMLLieM TeXHI/IKOM, npi/IMeHfleMOM f\H9\ AOCTMXeHM^ OCO6OM KOHCTpyKUMM HaKOHeHHI/IKa. 

ripouecc Tepivioo6pa6oTKM nojiHOCTbK) 3aKpbiT 1/1 KOHTpojii/ipyeTca KOMnbiOTepoM, hto rapaHTi/ipyeT nocTOHHCTBO 
pe3yjibTaTOB, SjiaroAapa neiviy Bee aojioto npoxoAi/iT 3aKajiKy ao 55 HRC. Onepaui/m Teivinepi/ipoBaHi/ie 
C03AaeT paBHOMepHO 3aKajieHHyio noBepxHOCTb no Bceiviy AOJiOTy b uejiax npi/iAaHi/m eiviy yAapHOM bh3kocti/i, 

60JlbLIieM I/I3HOCOCTOM KOCTI/I l/l TpeSyeMOM 3JiaCTI/IHH0CTI/l. 

flajiee AOJiOTa nepexoA^T Ha npoqecc 3aKJiK)Hi/rrejibHOM o6pa6oTKM, b kotopom y AOJiOTa ^^^^m 
co3AaeTC^ noBepxHOCTb c poBHbiM HanpaBjieHi/ieM BOJiOKHa, a TaKxe cneui/iajibHyio o6pa6oTKy Wm 

RHft K0PP03M0HH0M CTOMKOCTM. y' W/J^ 

l/l HaKOHeu, b uejiax i/iAeHTi/icjDi/iKaui/ii/i, Ha aojioto HaHOCi/rrca jia3epoM jioroTi/in y/ 
Milwaukee®. ^/ jjF^*^ 

fljifl Toro, HTo6bi oSecnennTb AOJiruM cpoK cjiyxSbi, Bee Hawi/i AOJiOTa y< 
moxho nepe3aTannBaTb MHOxecTBO pa3. yS 

flojiOTa Milwaukee® - sto 1 00% KanecTBO yS 
- CAejiaHO b repiviaHi/ii/i. 

yS ^ © HaKOHeHHI/IK B 

y/ cfcopivie Konba fljui jiyHLueti 

yS npOl/l3BOAI/ITeJlbHOCTl/l l/l 

y/ npocTOM nepe3aTOHKM. 

y/ © flOJIOTO l/l3rOTOBJieHHO I/I3 CTaJll/l 

y/ BbicoKoro KanecTBa ycTOMHi/iBoe k i/i3Jioiviy. 

© XBOCTOBI/IK l/l3l~OTOBJieH C npei_lM3MOHHOM 
y/ TOHHOCTbK) f\H9\ CHI/I >KeHI/ie l/l3HOCa KaK 

y/ AOJiOTa, TaK i/i i/iHCTpyivieHTa 

^ @ CKOLueHHasi KpoMKa aih 

/ ^ npeAOTBpaLneHi/m nojiOMKi/i AOJiOTa 



@ YAapHaa nacTb xBOCTOBi/iKa o6pa6oTaHa 
Ha CTaHKe f\m nepeAani/i 100% 3Hepri/ii/i 
ot MHCTpyivieHTa Ha HaKOHenHi/iK AOJiOTa. 



CoBeTbi no o6c/iy>KMBaHMK) 

1 . PeryjiapHO CMa3biBaMTe npi/ieiviHyio nacTb (Civia3Ka Milwaukee® apTi/iKyji 4932352273). 

2. CoAepxMTe xboctobi/ik AOJiOTa i/i naTpoH i/iHCTpyivieHTa b Hi/iCTOTe. 

3. He npuKjiaAbiBaMTe k AOJiOTy Hpe3MepHoe SoKOBoe AaBjieHi/ie. 3anpeLneHO npi/nvieHHTb KaK jiom. 

4. 3anpeLneHO xpaHi/rrb AOJiOTa Ha yjii/iue npi/i TeivinepaTypax Huxe tohkm 3aMep3aHM^, b TaKi/ix cjiyna^x 
mx cjieAyeT corpeTb nepeA npuMeHeHneivi. PxaBbie AOJiOTa wvieiOT SojibLuyio Bepo^THOCTb nojiOMKM. 



floiiOTa SDS-plus 



OcTpoKOHenHbie AOiiOTa 





1 








, 12 , 





SDS-plus 



A, MM 

250 



B, MM 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 

339625 



Kofl EAN 
4002395 

304813 



niiocKi/ie flonoTa 



X 



B 



A, MM 

250 



B, MM 

20 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 

339626 



Kofl EAN 
4002395 

304820 



LUupoKue AonoTa 




250 



B, MM 

40 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 

367146 



Kofl EAN 
4002395 

334377 



Ha6opbi flonoT 



< i 



OnMcaHMe 

Ha6op M3 3-x ao/iot 

1 odpoKOHeHHoe ao/ioto (4932339625) 
1 n/iocKoe ao/ioto (4932339626) 
1 LUnpoKoe ao/ioto (4932367146) 



KonMHecTBO 



ApTMKyn N° 
4932 



430001 



Kofl EAN 
4002395 



376629 




floiiOTa SDS-plus 



flOJIOTa A Jin CHflTMfl IMMTKM 



T 
B 



© 
© 



A, MM 

250 
250 



B, MM 

40 
50 



3arHyTaa paSonafl nacTb ajih npeAOTBpame- 
Hi/m noBpexfleHkm deH npi/i chati/ii/i n/iMTKi/i. 



KoiMHecTBO 

1 
1 



ApTMKyn N° 
4932 

353424 

352343 



Kofl EAN 
4002395 

320202 

370023 



flonyicpyrnbie AonoTa 



A, MM 

250 



B, MM 

25 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 

339627 



Kon EAN 
4002395 

304837 



flOJIOTa A Jin CHflTMfl UJTy K3Ty p KM 




A, MM 

165 



B, MM 

75 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 

352344 



Kofl EAN 
4002395 

370030 



CKpe6KM Ann nona/CTeH 



22 



fl/ia cocKpe6aHi/m K/ieflmi/ix Maiepi/ia/iOB, KpacKi/i, meShm n mjitkom LUTyKaiypKi/i. 
I A 1 




OnucaHue A, mm B, mm 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


MHCTpyMGHT ajih hmctkm no/ia b c6ope 250 100 


1 


352919 


375776 


3anacHoe jie3Bne to^u^mhom 1 mm 
c 3-mh 6ojTTaMii/raMKaMM 


1 


352920 


375783 



flonoTa SDS-Max 



OcTpoKOHenHbie AOiiOTa 



l/lflea/ibHO npi/i CHOce m fleMOHTaxe 6eT0HHbix m LiijiaKo66TOHHbix kohctpykumm. 









. 50 ( 





D 



SDS-Max 



(yCMJlGHHblM HaKOHGHHMK) 





A, MM B, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 




© 


280 


1 


343734 


317509 




© 


380 (yCMJlGHHblM HaKOHGHHMK) 


1 


399907 


365623 




© 


400 


1 


343735 


317516 




© 


400 


20 


399302 


359165 




© 


600 


1 


343736 


317523 




riiiocKi/ie AonoTa 


MfleanbHo npn cHoce m fleMomawe 6eT0HHbix m iunaKo6eTOHHbix KOHCTpyKUMM. 




















1 — 


A 


1 I 




-A 








(yCMJlGHHblM HaKOHGHHMK) 








A, MM B, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 




© 


280 25 


1 


343737 


317530 




© 


380 (yCMJlGHHblM HaKOHGHHMK) 30 


1 


399908 


365630 




© 


400 25 


1 


343738 


317547 




© 


400 25 


20 


399303 


359172 




© 


600 25 


1 


343739 


317554 





LUnpoKne AonoTa 



OHMCTKa CTGH OT LUTyKaTypKM M KGpaMMHGCKOM n/lMTKM. Yfla/IGHMG C MGTaJlJia, pxaBHMHbl M OKa/lMHbl. 




A, MM 


B, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


400 


50 


1 


343743 


317592 


300 


80 


1 


343744 


317608 


300 


115 


1 


343745 


317615 


| flOJIOTa flJlfl CHflTMfl flJlMTKM | 



flo/iOTO c 3amyTOM poxymoM nacrbK) fl/ia y,qo6cTBa b pa6oT6. 




300 



B, MM 

80 



KonMHecTBO 



ApTMKyn N° 
4932 

399234 



Kofl EAN 
4002395 

358489 



23 



Nothing but HEAVY DUTY™ 



flonoTa SDS-Max 



nojiyKpyr/ibie nonoTa 



fl/ia Bbipy6KM b deHax >Ke/io6oB nofl yK/iaflKy Tpy6 i/mi/i 3/ieKTponpoBOflKi/i. 
fl/ia pa6oT no Knpnuny, LunaKoSGTOHy n no 6eT0Hy. 









. 50 ( 





D 



SDS-Max 



A, MM 

300 



B, MM 

26 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 

343740 



Kon EAN 

4002395 

317561 



J1onaTOo6pa3Hbie AO/iOTa 



3aocTpeHHbiM HaKOHGHHMK: fl/ia pa6oT b TBepflbix rpyHTax, TaKi/ix KaK Me/1, ra/ibKa win c/iaHueBaa rjiMHa. 
I A 




A, MM 

400 



B, MM 

110 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 

343747 



Kon EAN 

4002395 

317639 



MHCTpyiVieHTbl A Jin 06pa60TKM/M30HMpOBaHMfl nOBGpXHOCTGM 



fl/ia npkiflam/m LuepoxoBaTOCTM 6eT0Hy nepefl o6^muobkom, T.e. nopi/iCTbie n HepoBHbie no/ibi flo/i>KHbi 6biTb noflroTOB/ieHbi nepefl nepe3a/ii/iBKOi/i 
HOBoro cnon noKpbrn/m. 16 3y6uoB. 




A, MM 

240 



B, MM 

50 



C, 

MM 

50 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 



352918 



Kon EAN 

4002395 

375769 



24 



flonoTa K- Hexagon 21 mm 




r 106^ 


. 65 ^SSj 




\ 


21 mm K-Hex 



OcTpoKOHenHbie AOiiOTa 



1/lflea/ibHO npn CHOce 1/1 fleMomaxe 6eT0HHbix 1/1 Lu/iaKo6eTOHHbix kohctpykui/im. 
I A 1 



A, MM 


B, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 




380 




1 


399251 


358632 




450 




1 


399252 


358649 





600 



399253 



358656 



flnocKMe AonoTa 



Mflea^bHO npn CHOce m fleMomaxe 6eT0HHbix m LunaKo6GTOHHbix kohctpykumm. 

i A 




A, MM 


B, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


380 


25 


1 


399256 


358687 


450 


25 


1 


399257 


358694 



600 



25 



399258 



358700 



LUnpoKne flonoTa 



OnucTKa deH ot LUTyKaiypKi/i i/i KepaMnnecKOM rmi/iTKn Yqa/ieHkie c Meia/i/ia, pxaBHi/iHbi i/i OKa/ii/iHbi. 




A, MM 


B, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


300 


50 


1 


399260 


358724 



300 75 1 399261 358731 



25 




floiiOTa K- Hexagon 21 mm 




r 106^ 


. 65 ^SSj 




\ 


21 mm K-Hex 



J1onaTOo6pa3Hbie flonoTa 



fl/ia pa6oTbi b TBepflbix rpyHTax, TaKi/ix KaK Me/i, ra/ibKa i/mi/i c/iaHueBaa r/ii/iHa. TaioKe fl/ia pa6oT b npoMep3LueM rpyme. 
He noflxoflMT fl/ia pa6oT no 6eT0Hy. 




A, MM 

533 



B, MM 

110 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 

399264 



Kon EAN 

4002395 

358762 



3neKTpoAHbie/3a3eiviJi9iiou4Me ctgpmhm 



fl/ia 3a6nBKM a^eKTpoflOB i/ini/i 3a3eivmMTe/ieM. He noflxofli/u fl/ia 3a6nBKM apiviaiypbi 1/1 cfcepM. 
I A 1 



0,mm A, mm KoniiHecTBO ^4932 ^ 4002395 

12 222 1 399265 358779 

16 222 1 399266 358786 

25 222 1 399269 358816 



ribine3aii|MTHafi MycfrTa 



npeflOTBpamaeT nonaflaHne nbi/in n rp?i3i/i b naipoH i/iHCTpyMema. 



» 



Ormcamie 

ribiJie3aimiTHayi Mycfrra 



KOJIMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
9170 

086960 



Kon EAN 

4002395 

565504 
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Cnei4i/ianii3i/ipoBaHHbie npiiHaflneiKHOCTM 
21 mm K- Hexagonal /SDS- Max 



npi/maflfieiKHOCTii Ann Tpaivi6oBKM Mhctpymght Aim ohmctkm nonoB 



ripMM6H6HI16: 

fljia yTpaivi6oBKM rpyhrra m rpaBMfl nepefl 3a/iMBK0M 
6eT0Ha. YnjiOTHeHne noHBbi nocne 3acbinKM TpamxiGM. 



IIpmmghghmg: 

fl/ia npeflaHna LuepxoBaTOCTM 6eT0Hy nepefl o6/imuobkom, T.e. nopudbie i/mn 
HepoBHbie nojibi flo;i>KHbi 6biTb noflroTOBJieHbi nepefl nepe3a/iMBK0M HOBoro 
cnon noKpbiTkm. Heo6xoflMM yHMBepca/ibHbiM KOHycHbiM xboctobmk. 





OnucaHue 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 




© Tpaivi6oBOHHa$i HacaflKa 


120 


120 


1 


399270 


358823 




© BTy/iKa c 6ypTMKOM (16 3y6uoB) 


50 


50 


1 


399279 


358915 





MHCTpyMeHT Ann ohmctkm nonoB 



ripHMGHGHMG: 

fl/ia o6flnpKM pacTBopa, KpacKM, rpaBMfl n flpyrMx noKpbm/iM no/iOB. Heo6xoflMM yHMBepca/ibHbiM KOHycHbiM xboctobmk. 





® 



OnucaHue 


A, MM 


B, MM 


c, 

MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 




3aHMCTHaa HacaflKa c nonaTKOM 
© Heo6xoflMM yHMBepca^bHbiM 

KOHyCHbIM XBOCTOBMK. 


180 


150 


2,0 


1 


399272 


358847 




© 3anacHaa zionaTKa 


180 


150 


2,0 


1 


399273 


358854 




3annacTM k npMHaflJiOKHOCTHM flrm ohmctkm nonoB: 


® KpenexHafl n/iacTMHa 








1 


399275 


358878 




CGpBMCHbIM Ha6op BKJltOHaGT: 

2 yn/iOTHMTe/ifl, 2 raMKM, 








1 


352300 


369591 





4 caiviope3a, 8 npoK/iaflOK 



YHMBepcaflbHblM KOHyCHbIM XBOCTOBMK 




OnMcaHMe 


A, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


© YHMBGpCa/lbHblM KOHyCHbIM XBOCTOBMK SDS-MaX 


300 


1 


343771 


317745 


^ YHMBGpcanbHblM KOHyCHbIM XBOCTOBMK 

^ 21 mm K-HGxagon 


300 
450 


1 
1 


399280 
399281 


358922 
358939 




HanivieHOBaHiie 



© 

SDS-plus 



© 

SDS-plus 



© 

SDS-Max 



© 

SDS-Max 



© 

Spline 



© 

Twisted spline 



© 

13 mm Hexagon 



© 

17 mm Hexagon 



© 

19 mm K-Hexagon 




© 

21 mm K-Hexagon 




© 

28 mm Hexagon 




Bn,q CBepxy HanMeHOBaHne 



-10- 



-10- 



-18- 



-18- 



«19.3* 



AEG, Atlas Copco, Milwaukee®, 

Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi 



AEG, Atlas Copco, Milwaukee®, 

Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi 



AEG, Atlas Copco, Milwaukee®, 

Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi 



AEG, Atlas Copco, Milwaukee®, 

Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi 



AEG, Atlas Copco, Milwaukee®, 

Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo 



21 9 I (~J 5 AEG ' At ' aS CopCO ' Milwaukee ® 



o. | * Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo 



<16.9* 




Q 


1 



Hitachi, Makita 



13 



-19-h 



Q 



~J 4 Kango 



-19- 



H6.5H 



AEG, Atlas Copco, Milwaukee®, 
Bosch, Dewalt, Ryobi 



Hitachi, Kango, Makita, Milwaukee® 



CO 




««-28-* 


I- 
o 

§ 










0 


CO 




««-32 ► 


§ 













AEG, Atlas Copco, Milwaukee® 



Atlas Copco, Kango, Milwaukee® 



28 











„ 12 . 





© 



116 



58 



50 



® ^0 



35 



® 



, 35 










« — 









© 



© 



„ 47 „ 













« 




© 



© 



© 



70.9 



33.2 



32 



® 



65 .. jja 




© 



160 



160 



Csepiia no 6eTOHy c iii/ini/iHApi/iHecKi/iM 

XBOCTOBMKOM DIN 8039 



CBep/ia c yflapHbiM TBepaocn/iaBHbiM HaK0H6HHi/iK0M c a/iMa3HbiM Hanbmem/ieM 1/1 flByMH pexymi/iMi/i KpoMKaMM. fl/ia CBep/iem/m 
b Knpnune, rmwTKe, Mpaiviope, 6eTOHe, LUTyKaiypKe, Lunc|Depe, rpaHMTe, KepaMMKe n /iK)6bix bmaob npupoflHoro KaMhm. 

Cfle^aHO b fepiviaHMM. 



0 



0, MM 


A, MM 


B, mm Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 




3 


70 


40 1 


363630 


332007 




3,5 


80 


45 1 


399916 


365746 




4 


85 


50 1 


363631 


332014 




4,5 


85 


50 1 


363632 


332021 




5 


85 


50 1 


363633 


332038 




5 


150 


90 1 


363634 


332045 




5,5 


85 


50 1 


363635 


332052 




5,5 


150 


90 1 


367035 


333998 




6 


100 


60 1 


363636 


332069 




6 


150 


90 1 


363637 


332076 




6 


200 


150 1 


399383 


360000 




6 


400 


350 1 


352505 


371631 




6 


600 


550 1 


352506 


371648 




6,5 


100 


60 1 


363638 


332083 




6,5 


150 


90 1 


367036 


334605 




7 


100 


60 1 


363639 


332090 




7 


150 


90 1 


367037 


334612 




7,5 


100 


60 1 


399917 


365753 




8 


120 


80 1 


363640 


332106 




8 


200 


150 1 


363641 


332113 




8 


400 


350 1 


399384 


360017 




8 


600 


550 1 


352507 


371655 




8,5 


120 


80 1 


363642 


332120 




9 


120 


80 1 


363643 


332137 




9,5 


120 


80 1 


399919 


365777 




10 


120 


80 1 


363644 


332144 




10 


200 


150 1 


363645 


332151 




10 


400 


350 1 


399385 


360024 




10 


600 


550 1 


352508 


371662 




10 


1000 


950 1 


352509 


371679 




11 


150 


85 1 


363646 


332168 




12 


150 


85 1 


363647 


332175 




12 


200 


150 1 


363648 


332182 




12 


400 


350 1 


399386 


360031 




12 


600 


550 1 


352510 


371686 




12 


1000 


950 1 


352511 


371693 




13 


150 


90 1 


363649 


332199 




13 


400 


350 1 


352512 


371709 




14 


150 


90 1 


363650 


332205 




14 


400 


350 1 


399387 


360048 




14 


600 


550 1 


352513 


371716 




15 


160 


100 1 


399380 


359974 




16 


160 


100 1 


373914 


353446 




16 


400 


350 1 


399388 


360055 




16 


600 


550 1 


352514 


371723 




18 


160 


100 1 


399229 


358434 




18 


400 


350 1 


352515 


371730 




20 


160 


100 1 


399230 


358441 




20 


400 


350 1 


399389 


360062 




20 


600 


550 1 


352516 


371747 




22 


400 


350 1 


352517 


371754 




© Ha6op CBepe/i (5-ujt). nnacTHKOBbiM kgmc 

coflepxMT 0 4/5/6/8/10 mm. 


352333 


369928 





© Ha6op CBepe/i (8-ujt). rinacTMKOBbiM kgmc 

coflepxMT 0 3/4/5/6/7/8/9/10 mm. 



© 




© 




352334 



369935 
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Csepiia no 6eTOHy c iii/ini/iHApi/iHecKi/iM 

XBOCTOBMKOM DIN 8039 



BbicoKOKaHecTBeHHbie CBep/ia no 6eT0Hy c yHMKSiJibHOM cfcopMOM HaKOHenHMKa 1/1 H-o6pa3HbiM luhgkom, fl/ia MaKcmvia/ibHOM 
npoM3BOfli/iTGJibHOCTi/i i/i npoflo/ixkrre/ibHoro cpoKa cjiy>K6bi b TBepflbix Maiepwajiax TaKnx KaK 6gtoh, rpaHMT, npupoflHbiM 
KaivieHb, KepaMMHecKaa rmwTKa. 

Cfle/iaHO b repiviaHMM. 



0 



Ha6op CBepe/i S Plus 

0 ri/iaCTHKOBblM KGMC 

coflep>KMT 0 4/5/6/8/10 mm. 
Ha6op CBepen S Plus 

© ri/iaCTHKOBblM KGMC 

coflepxMT 0 4/5/5,5/6/7/8/10 i 



352336 



352337 



369959 



369966 



© 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


3 


70 


40 






399394 


360116 


4 


85 


50 






399395 


360123 


5 


85 


50 






399396 


360130 


5,5 


85 


50 






399397 


360147 


6 


100 


60 






399398 


360154 


6,5 


100 


60 






399399 


360161 


7 


100 


60 






399400 


360178 


8 


120 


80 






399401 


360185 


9 


120 


80 






399402 


360192 


10 


120 


80 






399403 


360208 


12 


150 


90 


▲ 




399404 


360215 


14 


150 


90 


▲ 




399405 


360222 


15 


160 


100 


▲ 




399406 


360239 


16 


160 


100 


▲ 




399407 


360246 


18 


160 


100 


▲ 




399408 


360253 


20 


160 


100 


▲ 




399409 


360260 




. yHMBepcajibHbin xboctobmk 



30 



yHMBepcanbHbie ceep/ia 




0, MM 




B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


3 


70 


40 




430147 


378081 


4 


85 


50 




430148 


378098 


5 


85 


50 




430149 


378104 


5,5 


85 


50 




430150 


378111 


5,5 


150 


90 




430151 


378128 


6 


100 


60 




430152 


378135 


6 


150 


90 




430153 


378142 


6 


200 


150 




430154 


378159 


6,5 


150 


90 




430155 


378166 


6,5 


200 


150 




430156 


378173 


7 


100 


60 




430157 


378180 


8 


120 


80 




430158 


378197 


8 


250 


200 




430159 


378203 


10 


120 


80 




430160 


378210 


10 


250 


200 




430161 


378227 


12 


150 


90 




430162 


378234 


Ha6op yHMBepca/ibHbix CBepe/i (7 LUTyK). 

© n/iaCTMKOBblM 60KC CO CBGpjiaMI/l ai/iaMeipoM 

0 3/4/5/6/6/8/10 mm. 






352335 


369942 


Ha6op yHMBepcajibHbix CBepen (7 LUTyx). 

rinaCTMKOBblM 60KC CO CBGpjiaMM fluaMeipoM 
0 4/5/5,5/6/7/8/10 mm. 






352836 


374946 



Csepiia no CTemiy u nni/i-nce 



fljifl CBep/ieHkm CTeK/ia, n/iMTKM, 3epKa/ia m KepaMMKM. 
QqejiaHO b TepMaHMM. 




0, MM 


A, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


3 


90 




399393 


360109 


4 


90 




363884 


333585 


5 


90 




363885 


333592 


6 


90 




363886 


333608 


8 


95 




363887 


333615 


10 


100 




363888 


333622 



31 




Aiiivia3Hbie KopoHHaTbie ceep/ia 



Mcno^b30BaHne a/iMa3Hbix KopoHnaTbix CBepe/i Milwaukee® - sto Hai/160/iee 
3c|Dc|DeKTMBHoe peweHMe arm 6biciporo m hmctohd CBepjieHMfl TaKnx Maiepna^OB 
KaK n/iMTKa, rpaHMT n MCKyccTBeHHbiM KaivieHb. 

3tm CBep/ia Mflea/ibHO noflxoflflT arm CBep/ieHMfl Kpyrribix OTBepcTMM 6e3 uapani/iH. 
fl/ia oSecneneHMfl fl/iMTe/ibHoro cpoKa c/iy>K6bi CBep/ia, a/iMa3Haa nbi/ib 
noflBepraeTca TexHO/iornn cneKaHMH. 

JleBaa pe3b6a nepeHOCMT BOfly b OTBepcu/ie arm oxjiaxaeHMH n 3amMTbi npoTMB 

M3HOCa. 

Han^yHLuee CBep/ieHne m Han6o^bLUMM cpoK c/iy>K6bi b cpaBHem/in c 

TpaflMUMOHHbIMM TCT CBepnaMM. 

To/ibKO arm aKKyiviy^aTopHbix MHCTpyivieHTOB. 

Cfle/iaHO b Beni/iKo6pi/iTaHMM. 



06/iaCTb npi/IMGHGHI/in 



Tun nJIMTKM 




CTeneHb 




MnrKMM 

< 


TBepAblM 

> 


TpaHMT 




✓ 


McKyccTBeHHbiM KaivieHb 




✓ 


KepaivmHecKaa n/iMTKa 




✓ 


Hano/ibHbie nepeKpbiTMfl 




✓ 


OKycKOBaHHbiM MaTepua;i 




✓ 


CieKjio 




✓ 


Tepauuo 




♦ 


Oapcf)op 




✓ 




A/iMa3Haa nbmb 
CneKaeTca arm oSecneneHMH 
A/iMTe/ibHoro cpoKa c/iy>K6bi 

JleBaa pe3b6a 

nepeHOCMT BOfly nepe3 OTBepcTna 
Ha ocTpue CBep/ia, HTo6bi 
M36e>KaTb 6biCTporo M3HOca. 



npeccoBaHHoe n 3aKa/ieHHoe 
Te/io CBep/ia 

fl/ifl npeflOTBpaLneHna no/iOMKM 
CBep/ia. 

OTBepcTue fl/ifl BbiBOfla w/iaMa 

ri03BO/lfleT /iei"KO BblBOflMTb LU/iaM 

M3 CBep/ia 



YHMBepCa^bHblM XBOCTOBMK 
10 MM Kpyr^blM XBOCTOBMK. 
IIOflXOflMT KO BCeM 

aKKyMy^^TopHbiM flpe/iflM c 
naTpoHOM 10 MM M 13 MM. 



noflxoflMT /ryHLue Bcero 
♦ OrpaHMneHHoe no/ib30BaHMe, 
peKOMeHflyeTca Mcno/ib30BaTb 
c nepepbiBMM 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


5 


55 


35 




399994 


366538 


6 


55 


35 




399995 


366545 


7 


55 


35 




399996 


366552 


8 


55 


35 




399997 


366569 


10 


55 


35 




399998 


366576 


12 


55 


35 




352154 


368075 


15 1 > 


55 


35 




352155 


368082 



1) l/lcno/ib30Bai-Me: AnaivieTp 15 mm p,nn Kpenexefi AnaMeTpoM 14 mm - bo3mo>kho Aono/ii-MTe/ibHoe pacujupeHne. 




npocfrecci/iOHajibHafi cncTeivia BOflooxnaiKAeHiifi 



nocTOAHHaa BOflonoflana yBenMHMBaeT cpoK c/iy>K6bi CBep/ia 
B/iaroflapa CMCTeMe kohtpo/ih mo>kho KOHTpo/iMpoBaTb pacxofl BOflbi 

HanpaB/iflKDLnaa a/ih CBepe/i o6ecnenMBaeT Ha,qe>KHoe CBepjieHMe, He flaBaa KopoHKe cocKa/ib3biBaTb 
m noBpexflaTb noBepxHOCTb 



OnucaHue 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


l~lpoc|DeccMOHa/ibHafl CMCTeMa BOAOOxm>KfleHMfl 








BKjiKDnaeT: 








© - BoflOHanopHbiM 6aK BMecTMTenbHOCTbK) 1 jimtp 


1 


352330 


369898 


- LU/iaHr arm noflanM BOflbi 








- CMCTeMa KOHTpOJlfl BOflbi 








© HanpaB/ifltOLUiafl f\nn CBep/ia 


1 


352331 


369904 




32 



EOJIbllJE HE BYflET. 



...flOJirOrO CBEPJIEHMfl! 
... L|APAni/IH! 

... CJIOMAHHOM n/IMTKM! 



CKopocTb CBepneHi/ifi b nepeee 



Ha rpacfwKax noKa3aHa orm/iMa/ibHafl CKopocTb CBep/iem/m fl/ia flaHHbix fli/iaivieTpoB. 
flaHHbie 3HaHGHM?i hocht peKOMeHflaie^bHbiM xapaKTep. 



Cnnpa/ibHbie CBep/ia 

o6/mhh 




0 J 

5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 

flwaivieTp cnnpajibHoro CBepjia, mm 



HacaflKM Forstner/CaMOBpe3ahOLMnecsi HacaflKi/i 



2000- 
1500- 
1000- 


















































500- 


















0 

















OnTHMa/ibHafl 

CKOpOCTb 

CBepneHMsi b 
o6/mmh 



10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 

AnaMeTp crwpajibHoro CBepjia, mm 




CnupajibHbie ceepna no Aepeey 



Mcno/ib3yK)TCfl, KaK c ceieBbiM MHCTpyMemoM, TaK 1/1 c aKKyMy/iflTopHbiM, b tom Hi/ic/ie MMny/ibCHbiMM 
raMKOBepTaMM. CBepjia noflxoflflT fljia CBep/ieHMH oahom pyKOM, BepTMKa/ibHoro CBep/ieHkm 6e3 pucKa 
HaHGCTM Bpefl noBGpxHOCTM MaiepMam. 

B/iaroflapa cneu,MajibHOMy noKpbiTMK), bch noBepxHOdb CBepjia npno6peTaeT 6ojibLuyK) M3HOCOCTOMKOCTb. 

HoBaa reoMeTpua CBep/ia Milwaukee® o6ecneHMBaeT TOHHoe 3acBep/iMBaHMe. 

Yro/i HaK/iOHa pexymefi kpomkm b 20 rpfl. o6ecneHi/iBaeT Mflea/ibHoe yqa/ieHMe CTpyxKM. 

JlbKDMCOBaa CjDOpiVia LUHeKa C LUMpOKOM M l7iy60K0M KaHaBKOM fl/lfl 6blCTporO BblBOfla CTpy>KKM. 

Cneuyia/ibHO o6pa6oiaHHbie 3aocipeHHbie pexymne kpomkm fl/ia poBHbix n r/iaflKMx OTBepcTMM. 

PexyLUMe KpOMKM C B03MO>KHOCTbK) 3aTaHMBaHMfl. 

Xboctobmk 7 /ie". fl/ia ycTaHOBKM xBOCTOBMKa V2 Heo6xoflMMO Mcno^b30BaTb aflamep 48660061 . 

fl/ifl CBepneHM?i TBepflbix m m^tkmx nopofl flepeBa, cfcaHepbi, flCn, naMMHMpoBaHHbix naHe/iei/i, 3K30TMnecKMx 
nopofl .qepeBa. 



YfliiMHeHHafi cepi/m 




0, MM 


A, MM 


B, MM 


C 

fllOMM 


„ ApTMKVJI N° 

KoniiHecTBO 4932 


14 


470 


395 


7 /ie" Hex 


1 352275 


16 


470 


395 


7 /i 6 " Hex 


1 352276 


18 


470 


395 


7 /i 6 " Hex 


1 352277 


20 


470 


395 


7 /i 6 " Hex 


1 352278 


22 


470 


395 


7 /i 6 " Hex 


1 352279 


24 


470 


395 


7 /i 6 " Hex 


1 352280 


26 


470 


395 


7 /i 6 " Hex 


1 352281 


28 


470 


395 


7 /i 6 " Hex 


1 352282 


30 


470 


395 


7 /i 6 " Hex 


1 352283 


32 


470 


395 


7 /i 6 " Hex 


1 352284 



© 



yfljiimeHHafl cepiia 

0 14/16/18/20/22x470 mm. 



352285 



npi/IHaflJieiKHOCTIl 



OnucaHue 



„ ApTMKyn Kofl UPC 

Kon ' No 45242 



nepexoflHMK 

Vz KBaflpaTHbIM XBOCTOBMK - > 7 /ie" Hex 1 1 LUeCWpaHHMK 



48660061 



155118 



34 



CrmpanbHbie ceep/ia no nepeey 



fl/ia Taxe/ibix pa6oT, CBH3aHHbix c BbicoKOTOHHbiM CBep/ieHneivi TBepflbix 1/1 ivmrKnx nopofl .qepeBa, 

6o^bLunx 6pycK0B, 6a;iOK nepeKpbiTMM, flCn m cfcaHepbi. JlbKMCOBaa cjDopivia LUHGKa fl/ia 6biciporo BbiBOfla dpyxKM. 

LilecTurpaHHbiM xboctobmk. 



I- 



CI, 



B 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


C 
mm 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 

4002395 


D 




1 bo 


b,b 


1 


4oUl to 


Q7QQC/1 

oYoob4 


D 


4bU 


oob 


c c 
b,b 


1 




Q7QQ71 
Of OOf 1 


Q 

o 


£oU 


1 OO 


b,b 


1 


QCQCQi 
ObODOl 


QQH 7QC 

ool /yb 


Q 
O 


4bU 


QQC 

oob 


b,b 


1 


QCQCQQ 

oboboo 


QQH -7H n 

ool l\ U 


■i n 
1U 


^oU 


1 bb 


Q C 

o,b 


1 


QCQCQO 

oboboo 


QQH OHO 

ool ovd. 


1U 


4bU 


QQC 

oob 


Q C 

o,b 


1 


oboboy 


QQH 7Q7 

ool 1 dl 


1U 


bUU 


cqh 
boU 


Q C 

o,b 


1 


QCQCQC 

obobyb 


QQH O/l O 

ool b4^ 


1 £ 


£oU 


l bb 


1 U 


1 


QCQCQQ 

oboboo 


QQH QH Q 

ooi oi y 




4bU 


QQC 

oob 


1 U 


1 


QCQCQn 

obobyU 


QQH "7Q /I 

ool /o4 


1*: 


bUU 


con 
boU 


1 U 


1 


QCQCQ7 

oboby/ 


QQH CCO 

ool bby 


1 4 


£oU 


1 bb 


11 


1 


QCQCQ/I 

obobo4 


QQH QOC 

ool o^b 


1 4 


4bU 


QQC 

oob 


11 


1 


obobyl 


QQH -I A H 

ool /41 


14 


bUU 


con 
boU 


11 


1 


QCQCQQ 

obobyo 


QQH CCC 

ool bbb 


lb 


£oU 


1 bb 


11 


1 


QCQCQC 

oboboo 


QQH QQQ 

ool boo 


I D 


4bU 


oob 






QCQCQO 

obobyo 


oo l /bo 


I D 


DUU 


oou 






QCQCQQ 

ooooyy 


QQ1 C7Q 

00 I 0/ 0 


18 


230 


155 






363686 


331840 


18 


460 


385 






363693 


331765 


18 


600 


530 






363700 


331680 


20 


230 


155 






363687 


331857 


20 


460 


385 






363694 


331772 


20 


600 


530 






363701 


331697 


22 


230 


155 






373363 


347889 


22 


460 


385 






363695 


331789 


22 


600 


530 






363702 


331703 


24 


230 


155 






373364 


347896 


24 


460 


385 






373370 


348558 


26 


230 


155 






373365 


348503 


26 


460 


385 






373371 


348565 


28 


230 


155 






373366 


348510 


28 


460 


385 






373372 


348572 


30 


230 


155 






373367 


348527 


30 


460 


385 






373373 


348589 


32 


230 


155 






373368 


348534 


32 


460 


385 






373374 


348596 





CaMOBpe3aioii|Mecfi HacaflKi/i SWITCHBLADE™ 



CKOpOCTb: KOHCTpyKL|l/m C aKTMBHbIM BMHTOM 

noflaHi/i ofiecneHMBaeT Sbicipoe npoABuxeHne 6ypa b 
APGbgcmhg i/i, KaK pe3yjibraT, no3BOJi^eT Sbidpee 
npocBep/ii/iTb OTBepcTne. 

CMCTeivia SWITCHBLADE™: cucieivia CMGHHbix jig3bmm 
SWITCHBLADE™ rapaHTupyeT, hto ne3BMe BcerAa 
SyAeT ocTpbiM, KaK SpuTBa. 

OHa noBbiLuaeT npoM3BOAMTenbHOCTb, i/iCKjiKDHaa Bpeivm 
Bbmy>KA6HHoro 6e3AeMCTBM^ bo Bpeivm HaTaHi/iBam/m, 
m yBGJii/iHMBaGT o6law/i cpoK 3KcrmyaTai_ii/ii/i CBep/ia. 

ripnMeHeHne: fljia 3JieKTpi/iK0B, cahrrexHi/iKOB 

l/l MH>KGHGpOB no BGHTI/IJlflLII/ll/l, KOTOpbIM HeoSxOAHMO 

BbiCBepjiMBaTb OTBepcTi/m b ppesecme ajih Bcex B 
maob Tpy6, BeHTun^MMOHHbix OTBepcTMM m npoKnaAKM 
Ka6e/ibHbix KaHa/iOB. 




Kaxfloe CBep/io, ocHameHHoe MexaHM3MOM caMonoflann nocTaB/iaeTCfl c 2-mh /ie3BkmMM, 

2-Mfl CMGHHblMI/l XOflOBbIMM BMHTaMM, Ha6opOM M3 2-X BMHTOB M OflHMM TOpUOBbIM KJlfOHOM. 



0, MM 


A, 


MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kon UPC 

45242 


35 


7 /l6" 


Hex 




48255120 


157471 


38 


7 /ie" 


Hex 




48255125 


157488 


51 


7 /ie" 


Hex 




48255135 


157495 


54 


7 /i 6 " 


Hex 




48255140 


157525 


57 


7 /l6" 


Hex 




48255143 


225903 


65 


7 /ie" 


Hex 




48255150 


157532 



KoMnneKT M3 5 npeflivieTOB SWITCHBLADE™ 



OnucaHue 

KoMn/ieKT M3 5 npeflivieTOB SWITCHBLADE™ 

BK^fonaeT b ce6a 4 CBep/ia SWITCHBLADE™ 
c MexaHM3MOM caMonoflann 0 35/38/54/65 mm 
yfl/iMHMTe/ib QUIK-LOK Ha 140 mm 
4 CMeHHbix ne3BV\9\ SWITCHBLADE™ 
(no 1 Ha CBep/io Ka>K,qoro pa3Mepa) 

4 XOflOBblX BMHTa 
Ha6op I/I3 4 BMHTOB 
1 TOpUOBbIM KJIKDH 



ApTMKyn N° 



Kon UPC 
45242 



49225100 



157686 



CivieHHbie ne3BMH SWITCHBLADE" 



0, MM 

35 
38 
51 
54 
57 
65 

CepBMCHbIM KOMI1J1GKT 

BK^fonaeT b ce6a: 

1 buht noflann, Ha6op i/i3 2-x bi/ihtob, 

1 TOpUOBbIM KJ1KDH, 1 KOHTeMHep flJlfl 

xpaHeHi/m, B kotopom TaKxe MO>KHO xpaHmb 
3anacHbie /ie3BMH SWITCHBLADES™ 



Kon. 



ApTMKyn N° 

48255420 
48255425 
48255435 
48255440 
48255443 
48255450 



48255280 



Kon UPC 
45242 

225842 

225859 

225866 

225873 

225880 

226474 



225934 



CaMOBpe3aioii|iiecfi HacaflKii 



KoMrmeKTyiOTCfl CMGHHbiMi/i BMHTaMM noflanM. Kaxflaa HacaflKa ocHameHa flByMfl Bi/iHTaMi/i. Bmhtw noflann 
no3BOJiflK)T 6bidpo m Jierro npoflBuraTb HacaflKy flaxe b bh3kom flpeBecuHe. BHyTpeHHfm pexymafl rmo- 

CKOCTb 3aHMLi^aeT KpOMKM M n03BOJlfleT nO^yHMTb OTBepCTMfl C maflKMMM M pOBHbIMM KpaflMM 6e3 yCMJlMM. 



0, MM 


A, 


MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kon UPC 
45242 


25 


7 /l 6 " 


Hex 




48251002 


1 1 9028 


29 


7 /l6" 


Hex 




48251122 


119073 


32 


7 /l6" 


Hex 




48251252 


119127 


35 


7 /l6" 


Hex 




48251372 


119172 


38 


7 /l6" 


Hex 




48251502 


119226 


44 


7 /l6" 


Hex 




48251752 


119271 


51 


7 /l6" 


Hex 




48252002 


119325 


54 


7 /l6" 


Hex 




48252122 


119370 


57 


7 /l6" 


Hex 




48252252 


119424 


65 


7 /l6" 


Hex 




48252562 


119479 


Bmht noflanM - KpynHaa pe3b6a 1 /f 




48286870 


122707 


TopueBOM KJ1KDH - Vs" 








49960060 


221455 


yCTaHOBOHHbIM BMHT 








06832625 





CaMOBpe3aioii4Mecfi HacaAKM 6ojibuioro pa3iviepa 



CaMOBpe3aK)Lnnec?i HacaflKM 6ojibLUMx fluaivieTpoB - 76, 92 m 1 16 mm - MMeiOT flBOMHbie pexymne 

n/lOCKOCTM, KOTOpbie 3aHMLHaKDT KpOMKM l/l n03BO/lflK)T nO/iyHMTb OTBepCTM?! C maflKMMM l/l pOBHbIMM KpaflMM 

6e3 yci/ini/iM. CMeHHbiM xboctobmk. 



0, MM 


A 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kon UPC 
45242 


76 


3 (c pMCfD/ieHMeM) 




48253001 


119509 


92 


3 (c pMCpjieHMeM) 




48253621 


119554 


116 


3 (c pMCjDJieHMeM) 




48254621 


119608 


CMeHHbIM XBOCTOBMK 




48070201 


088904 


Bmht noflanM 


- o6biHHaa pe3b6a 




48286880 


122806 


yCTaHOBOHHbIM BMHT 




06833150 




TopueBOM KJ1KDH 5 /32 




49960070 


221554 



KoMnneKT peMOHTHi/iKa - 7 hityk 



OnucaHue 

CoflepxaHMe: 

caMOBpe3aK)L^Mec?i HacaflKM 
0 25/29/32/38/44/54/65 mm, 
Yq/iMHMTe/ib 140 mm; 
BMHTbl noflanM. 



ApTMKyn N° 



49220130 



Kon UPC 
45242 



180301 



yflllMHMTeilM UieCTMrpaHHblX XBOCTOBNKOB 



fl/ia caMOBpe3aiOLi4Mxc?i HacaflOK, bmhtobmx CBepe/i, kopohok (25 mm/1" b flMaMeTpe m fljiMHHee) 

C LUeCTMrpaHHblM XBOCTOBMKOM 7 /ie" Hex. 



A 
mm 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kon UPC 

45242 


140 


1 


48284001 


122462 


300 


1 


48284006 


122516 


450 


1 


48284011 


122561 



600 1 48284016 122615 





Csepna Forstner 



Uem-pa/ibHafl TOHKa 3acBep/ii/iBaHi/m fl/ia npeui/i3i/iOHHoro CBep/iem/m, bhgluhmg pe3Ubi CBep/iflT 6e3 cko/iob. 
M3roTOB^eHbi b cootbgtctbmm c DIN 74836. fl/ia Taxe/ibix pa6oT b jik)6om BMfle flepeBa TBepflbix m M^rKnx nopofl. 




0 



® 1 



0, MM 




B, MM 


C, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


10 


90 


50 


8 




363703 


331468 


12 


90 


50 


8 




363704 


331475 


14 


90 


50 


8 




363705 


331482 


15 


90 


50 


8 




363883 


333738 


16 


90 


50 


8 




363706 


331499 


18 


90 


50 


8 




363707 


331505 


20 


90 


50 


8 




363708 


331512 


25 


90 


50 


8 




363711 


331543 


26 


90 


50 


8 




363712 


331550 


30 


90 


50 


8 




363714 


331574 


32 


90 


50 


10 




363715 


331581 


35 


90 


50 


10 




363717 


331604 


40 


90 


50 


10 




363720 


331635 


50 


90 


50 


10 




373923 


353538 



© 



Ha6op CBepe/i Forstner (5-lut). flepeBHHHbiM kgmc 

coflepxMT 0 15/20/25/30/35 mm. 



373379 



349241 



Csepna Forstner TCT 



CBepjia c TBepflocrmaBHbiMM pexymnMM HaKOHGHHi/iKaMi/i fljia jiyHLuefi npoM3BOflMTGJibHOCTM m npoflo/DKmejibHoro cpoKa cjiy>K6bi. 
M3roTOB^eHbi b cootbgtctbi/ii/i c DIN 74836. fl/ia CBep/iem/m b TBepflbix nopoflax flepeBa, flCfl, flBfl i/i /iaMi/iHaTe. 




0, MM 




B, MM 


C, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


20 


90 


50 


8 




373688 


352180 


25 


90 


50 


8 




373689 


352197 


30 


90 


50 


8 




373690 


352203 


35 


90 


50 


10 




373691 


352302 


40 


90 


50 


10 




373692 


352401 



38 



TpexToneHHbie ceepna no nepesy - 
DIN 7487 E 




0, MM 


A, MM 


B, MM 


C, MM 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


3 


60 


33 


3 




363651 


331307 


4 


75 


43 


4 




363652 


331314 


5 


86 


52 


5 




363653 


331321 


6 


97 


60 


6 




363654 


331338 


7 


109 


69 


7 




363655 


331345 


8 


117 


75 


8 




363656 


331352 


9 


125 


80 


9 




363657 


331369 


10 


133 


87 


10 




363658 


331376 


11 


142 


89 


10 




363659 


331383 


12 


151 


96 


10 




363660 


331390 


13 


151 


96 


10 




363661 


331406 


14 


151 


97 


10 




363662 


331413 


15 


151 


97 


10 




363663 


331420 


16 


151 


97 


10 




363664 


331437 


18 


180 


120 


10 




363665 


331444 


20 


200 


130 


10 




363666 


331451 


^ Ha6op CBepe/i (5-ujt). rinacTMKOBbiM kgmc 

coflepxMT 0 4/5/6/8/10 mm. 






352465 


371242 


^ Ha6op CBepe/i (8-ujt). n/iacTHKOBbiM kgmc 

U coflepxnT 0 3/4/5/6/7/8/9/10 mm. 






352466 


371259 



39 




nepbesbie ceep/ia 



■ Bbidpoe CBep/ieHkie 6o/ibLui/ix fli/iaMeipoB. fl/ia pa6oTbi c npnpoflHOM TBepflOM 1/1 m^tkom ApesecuHOM 1/1 flCn. 

■ Mflea^bHbi npn yciaHOBKe flBepHbix 3aMKOB, M3roTOBjiGHM?i na30B, a TaioKe 3/ieKTpwHecKnx m caHTexHunecKnx 
pa6oT. 

■ Vf LuecTurpaHHbiM xboctobi/ik (DIN E 6.3) fl/ia HenocpefldBeHHOM yciaHOBKi/i b Luni/mfle/ib MHCTpyMGHTa i/mi/i fl/ia 
H a fl e)KHoro saKpenneH.™ b narpoHe. . UeHipupyro^ee odpue fl/ia 

I A I TOHHoro 3acBGpni/iBaHM?i, odpbie 

BcnoMoraie/ibHbie kpomki/i fl/ia 
y^yHLueHna KanecTBa pe3KM 





0, MM 


A, MM 


KoiMHecTBO 


ApTMKyn N° 


Kofl EAN 


6 


160 


1 


352487 


371457 


6 


400 


1 


352488 


371464 


8 


160 


1 


363130 


332618 


8 


400 


1 


352489 


371471 


10 


160 


1 


363131 


332625 


10 


400 


1 


352490 


371488 


12 


160 


1 


363132 


332632 


12 


400 


1 


352491 


371495 


13 


160 


1 


363133 


332649 


13 


400 


1 


352492 


371501 


14 


160 


1 


363134 


332656 


14 


400 


1 


352493 


371518 


16 


160 


1 


363135 


332663 


16 


400 


1 


352494 


371525 


18 


160 


1 


363136 


332670 


18 


400 




352495 


371532 


19 


160 




363137 


332687 


19 


400 


; 


352496 


371549 


20 


160 




363138 


332694 


20 


400 




352497 


371556 


22 


160 




363139 


332700 


22 


400 




352498 


371563 


24 


160 




363140 


332717 


25 


160 




363141 


332724 


25 


400 




352499 


371570 


26 


160 




363142 


332731 


28 


160 




363143 


332748 


28 


400 




352500 


371587 


30 


160 




363144 


332755 


30 


400 




352501 


371594 


32 


160 




363145 


332762 


32 


400 




352502 


371600 


36 


160 




363146 


332779 


36 


400 




352503 


371617 


38 


160 




363147 


332786 


Ha6op nepbeBbix cBepe/i (8 lut.) flepeBHHbiM kgmc 

© 0 12/16/18/20/22/25/28/32 mm. 
fl/ii/ma 160 mm. 


1 


352504 


371624 



yAJIMHMTeflb 



Bin 



~ . B C „ Adtmkvh N° Kofl EAN 

Oniicamie A, mm _ ~ _ „ Kon. , A l 4Ae 

5 fliOMM Aiomm 4932 4002395 

yfljiMHMTejib 305 E6.3 1 / 4 "Hex 1 / 4 "Hex 1 363148 332793 
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Csepna no nepeey Speed Feed 



1Cx 



tl ^leJ Hue *in 



CoBepiiiGHHO flpyroM ypoBeHb npon3BOflHTejibHOCTM m KanecTBa no 
cpaBHeHMK) c nepbeBbiMM CBepjiaivm: ycKopeHHoe CBep/ieHne, yBe/iuHeHHbiu 
cpoK c/iy>K6bi, MeHbiuee 3aeflaHne. 

flBOMHbie pexymi/ie kpomkm fl/ia 6bicipoM i/i arpecci/iBHOM pe3Ki/i cnpaB/iaiOTCfl c pa6oTOM b 10 pa3 6bicipee, 
hgm nepbeBoe CBep/io. 

KoHycHaa KOHCTpyKui/m o6ecneHi/iBaeT CHuxem/ie 3acopem/m CBep/ia CTpyxKOM, MeHbLuee Tpem/ie i/i MeHbLuee 
3ae,qaHMe flaxe b c/io>KHbix yc/iOBi/mx 3Kcn/iyaTaui/ii/i, 6/iaroflapa neiviy CBep/ia pexe ziOMaiOTCfl. 
Bmht noflann c KpynHOM pe3b6oM y/iyHwaeT caM03aTflrnBaHne bo Bcex Tunax flepeBa - ivmrKOM n TBepflOM, 
mokpom i/i o6pa6oTaHHOM. KoHCTpyKui/m KaHaBOK c no/ii/ipoBKOi/i i/i nopowKOBbiM noKpbiTi/iGM o6ecneHMBaeT 
yjiynujeHHoe yfla/iem/ie dpyxKM, yMeHbLuaeT 3acopeHne CBep/ia i/i yBe/ii/Ni/iBaeT caM03aTflri/iBaHkie. 





flBOMHbie pexymi/ie kpomkm 



0, MM 


A 

fltOMM 


A, MM 


B 

fltOMM 


Kon. 


ApTMKyn 
No 


Kon UPC 
45242 


13 


yr 


165 


Va Hex 




48130048 


224807 


16 


%" 


165 


Va" Hex 




48130058 


224814 


20 


W 


165 


Va" Hex 




48130068 


224821 


22 


Vs" 


165 


1 / 4 " Hex 




48130078 


224838 


25 


r 


165 


1 / 4 " Hex 




48130088 


224845 


32 


1 yr 


165 


Va" Hex 




48130108 


224852 


Ha6op M3 4 CBepe/i 0 13, 16, 20, 25 mm 




4 


48130400 


234448 




KoHycHaa KOHCTpyKLji/m 



Csepna no nepeey HSS c nni/iHHbiM 

XBOCTOBNKOM - DIN 7490 



fl/ia CBep/iem/m r/iy6oKi/ix OTBepcu/iM b TBepflOM flpeBecuHe, cfcaHepe, flCn i/i /iio6bix Bi/iflax TBepflOM i/i mjitkom 
nopofle flepeBa. Oco6eHHO noflxofli/u fl/ia CBep/iem/m b 6eTOHHOM ona/iy6Ke, CBep/ieHkie OTBepcu/iM fl/ia HaTHXHbix 
bmhtob i/ini/i HaTarMBaHMa npoBO/iOKM b 6eTOHHOM o6caflKe. 

Qqe/iaHO b TepMaHMM. 



ci 



-B- 



0, MM 




B, MM 


c 

mm 


KOJIMHeCTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


6 


400 


300 


5 




399672 


363223 


6 


600 


500 


5 




399675 


363254 


8 


400 


300 


6 




363667 


331932 


8 


600 


500 


6 




363674 


331864 


10 


400 


300 


8 




363668 


331949 


10 


600 


500 


8 




363675 


331871 


12 


400 


300 


8 




363669 


331956 


12 


600 


500 


8 




363676 


331888 


14 


400 


300 


8 




363670 


331963 


14 


600 


500 


8 




363677 


331895 


16 


400 


300 


10 




363671 


331970 


16 


600 


500 


10 




363678 


331901 


18 


400 


300 


10 




363672 


331987 


18 


600 


500 


10 




363679 


331918 


20 


400 


300 


10 




363673 


331994 


20 


600 


500 


10 




363680 


331925 


22 


400 


300 


10 




399673 


363230 


22 


600 


500 


10 




399676 


363261 


24 


400 


300 


11 




399674 


363247 


24 


600 


500 


11 




399677 


363278 




reoNieTpufi pexcyuieM kpomkn ceepen HSS 



OopMa 33T0HKM 

CBepna 



flpuMeHeHne 



XapaKTepucTMKM 





daHflapTHoe 
odpue 



fl/ia CTaHflapTHoro 
CBepneHMfi nepHbix 

M UBGTHblX MeTa/lJlOB 

m nnacTMKa. 



LLInpoKaa pexymaa KpoMKa 
o6ecneHMBaeT xecTKOCTb m 

COnpOTI/IBJlGHI/IG CBepna 60KOBOMy 

flaB/iem/iK). M3-3a wi/ipoKOM pexymeM 
kpomkm Tpe6yeTca 60/1 bwoo 
AaB/iem/ie noflann. 
JlerKO nepe3aiaHi/iBaK)TCfl. 




Odpue b cjDopivie 

AonoTa 

DIN 1412 A 



fl/ifl CBep/iem/m TBepfloro 
Meia/i/ia CBopnaMw 
6o/ibLuoro fluaivieTpa. 



JlerKoe uempi/ipoBaHMe npn 
CBGpjiGHMM. Tpe6yeT oneHb HM3Koro 
AaB/iem/m noflann. 
- npniviepHO Ha 30% MeHee, neivi 
CBepna co daHflapTHbiM ocipneivi. 





OcTpue b cjDopivie 

flonoTa 

DIN 1412 B 



fl/ifl CBepjiem/m BbicoKon- 
POHHOM m BbicoKO/iernpo- 

BaHHOM CTa/lM. 

TaKxe noflxoflMT ajih 

CBepjieHMfl TOHKOrO 

jincTOBoro MeTanjia. 



npOHHOCTb l/l yCTOMHMBOCTb 
K 60KOBOMy flaBJlGHMK). 




Pa3pe3Hoe ocipue 
DIN 1412 C 



fljia CBep/ieHkm BbicoKon- 
POhhom n BbicoKO/ien/ipo- 
BaHHOM CTann. 
npuroflHbi KaK CBepna fl/ia 
my6oKoro CBep/iem/m 



BbicoKne xapaKTepucTMKM, yflajieHMfl 
oni/moK fle/iaiOT flaHHoe i/icno/iHem/ie 
Mflea^bHbiM nnn my6oKoro CBep/ieHkm 
Xopoujee ueHTpupoBaHMe. 
Tpe6yeTca HM3Koe flaB/iem/ie 
noflann. 





OcTpue c AByivisi 
ymaMM no Hyryiny 
DIN 1412 D 



fl/ifl CBep/iem/m no nyryHy 



yfljiMHeHHbie 6ojibLune pexymne 

KpOMKM CHM>KaK)T M3HOC no 

npeuM3MOHHbie i/i yBGJii/ini/iBaiOT 
cpoK cny>K6bi. Xopowafl 

Ten/lOnpOBOflHOCTb. YCTOMHUBOCTb 
K 60KOBOMy flaBJieHMK). 




UempajibHoe 
ocTpue - 
DIN 1412 E 



fl/ifl CBepneHna tohkoto 
nucTOBoro Meia/i/ia 
i/i MfirKi/ix MaiepnanoB. 



JlerKoe ueHTpupoBaHne. 
Tpe6yeT HM3Koro flaBjieHwa noflanM. 
He pbgt tohki/ig Maiepi/ia/ibi 
npnun3MOHHbie n aKKypaTHbie 
OTBepcTkia. 




U-o6pa3Hoe ocipue 



fl/lfl 3C|DC|DGKTMBHOrO 
CBepjlGHM^ BblCOKOnpOHHOM 

CTa/iM HanpuMGp, 

HGp>KaBGK)LHaf1 l/l 

KMCJiOToynopHayi CTann. 



H6I~K0G UGHTpupOBaHMG. 

Ma/lOG KOJ1MHGCTBO OnMJlOK BO BpeMfl 

CBGpjiGHMM, 06GCnGHMBaGT HM3KMM 

HarpGB CBGpna m 6biCTpoTy 

CBGpjlGHI/lfl. 
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Ifl HCTpy KL|Mfl no MCnOJ1b30BaHMK) 

CBepen ann npeni/1 HSS 



HuxenpuBefleHHaa Ta6/iwua nBnnejcn pyKOBOflCTBOM no Bbi6opy CKopocTOHoro pexwvia npn pa6oie c pa3/iMHHbiMM MaTepwajiaivin 
Ox/iaxflatomafl >Ki/iflKOCTb 1/1 CMa3Ka yBe/innnBaeT cpoK c/iy>K6bi i/iHCTpyMGHTa b rmTb pa3. 





flliaMeTp OTBGpCTMl 


i - o6/mmh 




MaTepna/i 




Tun MaTepna/ia 


o o ^ 

Q- C ^ 


ji 
t- 
o 
o 
ct 
Q. 
0) 
0Q 
1- 


0 

1-2 


0 
3-5 


0 
6-10 


0 

11-15 


0 

16-20 


Cnoco6 
oxjiawflemifl 


da Jib 


CKOpOCTb 


He/iernpoBaHHaa 
cia/ib fljifl B03BefleHM?i 
KOHCTpyKUMM, ynpon- 
HeHHaa crra/ib 


<400 


< HRB 69 


4770 


1870 


930 


630 


470 


Ox/iaxflatOLnafl 
civia3Ka 


400-800 


< HRC21 


4450 


1770 


870 


580 


430 




Jll/ICTOBafl CTa/lb 


<800 


< HRC 21 


4450 


1760 


860 


560 


430 


Ox/iaxflatOLnafl 
civia3Ka 




He/iempoBaHHafl 
MHCTpyMGHTaribHaji da/ib 


<800 


< HRC 21 


4440 


1760 


860 


560 


430 


OxjiaxflafOLnafl 
civia3Ka 


JlernpoBaHHaa 

MHCTpyMGHTaJlbHa?! 

cia/ib 


<800 


< HRC 21 


3950 


1550 


780 


520 


390 


Ox/iaxflatOLnafl 
civia3Ka 


>800 


> HRC 21 


1950 


800 


390 


275 


200 




JlernpoBaHHaa 
ynpoHHeHHaa m 
3aKa^eHHa?i cia/ib 


< 1200 


< HRC 37 


2100 


890 


450 


300 


210 


Ox/iaxflaKDLnaa 
civia3Ka 


> 1200 


> HRC 38 


1350 


540 


260 


170 


120 


06opoTbi 


06opoTbi (mm) 






0,03 


0,09 


0,15 


0,20 


0,25 






Hepxca- 
Beromaa 
crra/ib 


CKOpOCTb 


HepxaBeKDLnaa cia/ib 


< 1000 


< HRC 30 


2250 


930 


450 


290 


220 


Cypermoe Macjio 


HepxaBeKDmaa cia/ib 


1000-1200 


HRC 30-37 


1430 


560 


280 


190 


130 


06opoTbi 


06opoTbi (mm) 






0,02 


0,06 


0,13 


0,18 


0,24 






HyryH 


CKOpOCTb 


Kobki/im nyryH 


750 


HRB 99 


4700 


2000 


1100 


800 


600 


Cyxoe CBep/ieHi/ie 


MarKMM 


450 


HRB 75 


4500 


1700 


950 


650 


550 


Ox/iaxflaKDLnaa 
civia3Ka 


TBepflbiM 


700 


HRB 96 


3450 


1350 


680 


440 


340 


06opoTbi 


06opoTbi (mm) 






0,05 


0,10 


0,16 


0,20 


0,25 






Ajikdmmhmm 


CKOpOCTb 




<350 


< HRC 59 


8700 


3560 


1720 


1130 


860 


Ox/iaxflatOLnafl 
civia3Ka 


06opoTbi 


06opoTbi (mm) 






0,02 


0,08 


0,13 


0,18 


0,23 






Meflb 


CKOpOCTb 








5100 


2000 


990 


670 


500 


Ox/iaxflatOLnafl 
civia3Ka 


06opoTbi 


06opoTbi (mm) 






0,02 


0,10 


0,20 


0,28 


0,35 








BpoH3a 


CKOpOCTb 








7950 


3190 


1480 


1010 


770 


Cyxoe CBep/ieHi/ie 


06opoTbi 


06opoTbi (mm) 






0,02 


0,11 


0,21 


0,32 


0,35 








JlaTyHb 


CKOpOCTb 








7950 


3190 


1480 


1010 


770 


Ox/iaxflatOLnafl 

3My/lbCMfl 


06opoTbi 


06opoTbi (mm) 






0,02 


0,11 


0,21 


0,32 


0,35 








MamuM 


CKOpOCTb 








9550 


3800 


1900 


1250 


970 


Cyxoe CBep/ieHi/ie 


06opoTbi 


06opoTbi (mm) 






0,05 


0,10 


0,25 


0,30 


0,35 








n/iacTMK 


CKOpOCTb 


nBX, no^naMMfl, 
Tepivion^acTMacca 






3500 


2500 


1800 


700 


450 


Bofla 


06opoTbi 


06opoTbi (mm) 






0,05 


0,10 


0,16 


0,21 


0,23 





06/mmh: KojinnecTBO o6opotob, coBepwaeMbix LunwHflejieivi v\nv\ MHCTpyivieHTOM 3a oflHy MMHyTy. 
06opoTbi: PaccTO^Hne b MM/i/imvieTpax npocBep/iMBaeivioe 3a oflMH o6opoT. 
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MHCTpyKiiMfi no Mcnojib30BaHMio ceepen aim Apeim HSS 







• 


1 

1 

I 


i 

1 
1 

« 
1 


: 


1 




i 

i 


i 


J 

I 

j 


I 


Ok 


MaTepna/i 


Tun MaTepwa/ia 


X 
O 
Q. 

il 

0 I 

*~ 

k ja 

H H 

O O 
tO o 
CL I 


ji 
t- 
o 
o 

EC 
Q. 
0 
0Q 
1- 


CBep/ia HSSR-R 
DIN 338 


00 
CO 
CO 

Z O 

to m to to o 
c; "o c; c; h 

Q. c Q- Q- o 

0 3 0 0 >» 
0Q <— 0Q 0Q 0Q 

Ol-OOCC 


CBep/ia HSS-G 
Ko6a/ibT DIN 338 


Q- o 
0 O 
0Q 03 

o x 

to ' S 
3(0 g 
O CO i 
CI in 


Q. O 

0 

£ O X 

5c?S 

O CO § 

*x * 


Cnoco6 
ox/ia>KfleHMfi 


da Jib 


HejiernpoBaHHaa 
CTanb nnn B03BefleHMH 

KOHCTpyKUMM, 

ynpoHHeHHaa cia/ib 


<400 


< HRB 69 












Ox/iaxflafOLnaa 
civia3Ka 


400-800 


< HRC 21 


• 












JlMCTOBaa CTa/lb 


<800 


< HRC 21 












OxjiaxflaKDmaa 
civia3Ka 




He/iernpoBaHHaa 
MHCTpyMeHTajibHaa cia/ib 


<800 


< HRC 21 


• 










OxjiaxflaKDmaa 
civia3Ka 


JlernpoBaHHaa 
wHCTpyMGHTanbHafl CTanb 


<800 


< HRC 21 












Ox/iaxflaKDLnaa 
civia3Ka 


>800 


> HRC 21 














JlernpoBaHHaa 
ynpoHHeHHaa m 3aKaneHHafl 
da/lb 


< 1200 


< HRC 37 












OxjiaxflaKDmaa 
civia3Ka 


> 1200 


> HRC 38 
















Hepwa- 
Beromaa 
CTa/ib 


HepxaBeroLnaa da/lb 


< 1000 


< HRC 30 












CypenHoe Mac/io 


HepxaBefOLi^aa crra/ib 


1000-1200 


HRC 30-37 
















HyryH 


Kobkmm nyryH 


750 


HRB 99 


• 


• 








Cyxoe CBep/ieHne 


MfirKMM 


450 


HRB 75 


• 


• 








OxjiaxflatOLnafi 
civia3Ka 


TBepflbiki 


700 


HRB 96 


• 


• 












Ajikdmmhmm 




<350 


< HRC 59 












Ox/iaxflatOLnafl 
civia3Ka 






Meflb 










▲ 








Ox/iaxflafOLnaa 
civia3Ka 






EpoH3a 








• 


• 








Cyxoe CBep/ieHne 






JlaTyHb 








• 


• 








Ox/iaxflafOLnaa 

3My/lbCI/m 






MamuM 


















Cyxoe CBep^eHne 






fljiaCTMK 


nBX, nojinaMMfl, Tepivio- 
nnacTMacca 








• 




• 


• 


Bofla 






flepeBO 








• 


• 








Cyxoe CBep/ieHne 



# rioflxoflMT nyHLue Bcero. PeKOMeHflOBaH fl/ia ncnojib30BaHMFi c stmmm MaTepwa/iaMn rioflxoflMT. PeKOMeHflOBaH fl/ia nepnoflnnecKnx pa6oT 
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Csepna no MeTanny HSS-R - DIN 338 



CBep/ia no Meia/i/iy, i/i3roTOB/ieHHbie M3 CTanki b cootbgtctbi/ii/i c DIN 338. OKCi/iflHoe noKpbrme fl/ia 6biciporo 
yaa/ieHkm dpyxKn. daHflapTHaa pexymafl KpoMKa b cjDopivie flo/iOTa c ymoM 3aT0HKi/i 118°. CBepm c N flM3aMH0M 
LUHGKa i/i CTaHflapTHbiM yr/iOM HaK/iOHa KainaBKi/i. fl/ia CBep/ieHna CTa/iki, nyryHa, flpyri/ix Meia/i/iOB i/i crmaBOB 
c npefle/iOM npoHHOCTM Ha pa3pbiB ,qo 800 H/mm 2 . Ubgt: nepHbiM. 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1,5 


40 


18 


2 


363566* 


330676 


4,8 


86 


52 




363576* 


330775 


6,5 


101 


63 




363580* 


330812 


6,8 


109 


69 




363876* 


333905 


7,5 


109 


69 




363582* 


330836 


9,5 


125 


81 




371577* 


349517 


10,5 


133 


87 




363880* 


333943 


12,5 


151 


101 




363881* 


333950 



Csepna no MeTanny HSS-R yAni/meHHbie - DIN 338 



0 13,5 MM - 0 16 MM = XBOCTOBMK 1 0 MM / 0 1 6,5 MM - 0 20 MM = XBOCTOBMK 13 MM 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


13,5 


160 


108 




373318 


348435 


14,0 


160 


108 




373319 


348442 


14,5 


169 


114 




373320 


348459 


15,0 


169 


114 




373321 


348466 


15,5 


178 


120 




373322 


348473 


16,0 


178 


120 




373323 


348480 


16,5 


184 


125 




373324 


348497 


17,0 


184 


125 




373325 


349104 


17,5 


191 


130 




373326 


349111 


18,0 


191 


130 




373327 


349128 


18,5 


198 


135 




373328 


349135 


19,0 


198 


135 




373329 


349142 


19,5 


205 


140 




373330 


349159 


20,0 


205 


140 




373331 


349166 



Ha6opbi ceepen no MeTanny HSS-R - DIN 338 



OiMcaHMe 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


Ha6op CBepe/i HSS-R (19-lut). 

© MCTa/IJIIIHGCKIIM KGMC COflep>KMT 0 1/1,5/2/2,5/3/3,5/ 

4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm. 


352468 


371273 


Ha6op CBepe/i HSS-R (25-uit). 

~ MCTa/IJIIIHGCKIIM KGMC COflep>KMT 0 1/1,5/2/2,5/3/3,5/ 

U 4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/ 
12/12,5/13 mm. 


352469 


371280 



* flo OKOHHam/m CK/iaflCKkix 3anacoB. 




Csepiia no MeTanny HSS-R - DIN 338 
b ynaKOBKe no 5 u 10 uiTyK 



CBep/ia no Meia/i/iy, i/i3roTOB/ieHHbie M3 crra/ii/i b cootbgtctbi/ii/i c DIN 338. OKCi/iflHoe noKpbiTue fl/ia 
6bidporo yfla^eHna CTpy>KKi/i. daHflapTHaa pexymafl KpoMKa b cjDopivie flo/iOTa c ymoM 3aT0HKM 118°. 
CBepjia c N flM3aMH0M LUHGKa m CTaHflapTHbiM yr/ioM HaK/ioHa KaHaBKM. fljia CBepjieHkm CTani/i, 
nyryHa, flpyrux Meia/i/iOB i/i crmaBOB c npeae/iOM npoHHOdn Ha pa3pbiB ,qo 800 H/mm 2 . Ubgt: nepHbiM. 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1,0 


34 


12 


10 


363444 


329458 


1,5 


40 


18 


10 


363449 


329502 


2,0 


49 


24 


10 


363454 


329557 


2,5 


57 


30 


10 


363459 


329601 


3,0 


61 


33 


10 


363464 


329656 


3,2 


65 


36 


10 


363466 


329670 


3,5 


70 


39 


10 


363469 


329700 


4,0 


75 


43 


10 


363474 


329755 


4,2 


75 


43 


10 


363476 


329779 


4,5 


80 


47 


10 


363479 


329809 


4,8 


86 


52 


10 


363482 


329830 


5,0 


86 


52 


10 


363484 


329854 


5,5 


93 


57 


10 


363489 


329908 


6,0 


93 


57 


10 


363494 


329953 


6,5 


101 


63 


10 


363499 


330003 


6,8 


109 


69 


10 


363502 


330034 


7,0 


109 


69 


10 


363504 


330058 


7,5 


109 


69 


10 


363509 


330102 


8,0 


117 


75 


10 


363514 


330157 


8,5 


117 


75 


10 


363519 


330201 


9,0 


125 


81 


10 


363524 


330256 


9,5 


125 


81 


10 


363529 


330300 


10,0 


133 


87 


10 


363534 


330355 


10,5 


133 


87 


5 


363539 


330409 


11,0 


142 


94 


5 


363544 


330454 


11,5 


142 


94 


5 


363549 


330508 




0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


flucn/ieM fljia CBepe/i no Meia/uiy HSS-R 

(345 lut.) 




352674 


373321 


1,0 


34 


12 


20 






1,5 


40 


18 


20 






2,0 


49 


24 


20 






2,5 


57 


30 


20 






3,0 


61 


33 


20 






3,5 


70 


39 


20 






4,0 


75 


43 


20 






4,5 


80 


47 


20 






5,0 


86 


52 


20 






5,5 


93 


57 


20 






6,0 


93 


57 


20 






6,5 


101 


63 


20 






7,0 


109 


69 


10 






7,5 


109 


69 


10 






8,0 


117 


75 


20 






8,5 


117 


75 


10 






9,0 


125 


81 


10 






9,5 


125 


81 


5 






10,0 


133 


87 


10 






10,5 


133 


87 


5 






11,0 


142 


94 


5 






11,5 


142 


94 


5 






12,0 


151 


101 


5 






12,5 


151 


101 


5 






13,0 


151 


101 


5 








h0H 
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Ceep/ia no MeTa/i/iy HSS-G DIN 338 



THUNDERWEB 



CTaHflapTHoe ceep/io 



flM3aMH csepen THUNDERWEB 
xapaKTepn3yeTC5i kohmhgckom 

4)0pM0M COeflUHMTeJIbHOM KpOMKM, 

KOTopaa yTonu-iaeTC^ k xboctobmky 
CBep/ia. CoeflMHMTe^bHa^ KpoMKa 

flBJlfleTCfl BHyTpeHHMM CT6p>KHGM 

CBep/ia. 



Tonu-iMHa coeflUHHTenbHoti 
KpoMKM oflMHaKOBa no Bceti 
A/ii/me CBep/ia. 




nonepeHHbiM cpe3 
CBep/ia THUNDERWi 

■ l~l03B0JlfleT BblAep>KMBaTb 

noBbiLUGHHyK) Harpy3Ky m 

KpyT^LUMM MOMGHT 

■ MeHbLuaa BepoflTHOCTb 

nOJIOMKM 

■ rip0fl0Jl>KMT6JlbHblM CpOK 

c/iyxSbi 





nonepeHHbiM cpe3 
daHAapTHoro CBepna 



THUNDERWEB 

TEXHMHECKME XAPAKTEPI/ICTI/IKI/I 

TeoMeTpM^ LUHGKa: 

- TeoivieTpi/m CBep/ia THUNDERWEB cnoco6cTByeT 6o/iee 6biCTpoiviy 
yfla/ieHMK) dpyxKM, 6/iaroflapfl neiviy yMeHbLiiaeTCfl neperpeB CBep/ia 

m yBe/ii/iHi/iBaeTCfl cpoK c/iy>K6bi 

- OTKpbua^ dpopwa LUHeKa CHMxaeT conpoTi/iB/iem/ie, hto oco6em-io 

Ba>KHO npM CBGp/lGHMM my60KMX OTBepCTMM 

- 3aocTpeHHbie pexymi/ie kpomkm o6ecneHMBaK)T hmctog m 6bicipoe 
CBepjieHMe 

- E/iaroflapfl cneuMa/ibHOM reoivieTpi/ii/i CBep/ia cipy>KKa 6o/iee Me/iKaa. 
CBep/ia Mflea/ibHbi fl/ia pa6oTbi b TBepflOM crra/ii/i, Hanp. HepxaBetomen 

CTa/lM 
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THUNDERWEB - Csepna no MeTaiuiy 
HSS-G DIN 338 



0, MM 


A, MM 


By MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1,0 


34 


12 


2 


352345 


370047 


1,5 


40 


18 


2 


352346 


370054 


2,0 


49 


24 


2 


352347 


370061 


2,5 


57 


30 


2 


352348 


370078 


3,0 


61 


33 


2 


352349 


370085 


3,2 


65 


36 


2 


352350 


370092 


3,5 


70 


39 


2 


352351 


370108 


4,0 


75 


43 


2 


352352 


370115 


4,2 


75 


43 


1 


352353 


370122 


4,5 


80 


47 


1 


352354 


370139 


4,8 


86 


52 


1 


352355 


370146 


5,0 


86 


52 


1 


352356 


370153 


5,5 


93 


57 


1 


352357 


370160 


6,0 


93 


57 


1 


352358 


370177 


6,5 


101 


63 


1 


352359 


370184 


6,8 


109 


69 


1 


352360 


370191 


7,0 


109 


69 


1 


352361 


370207 


7,5 


109 


69 


1 


352362 


370214 


8,0 


117 


75 




352363 


370221 


8,5 


117 


75 




352364 


370238 


9,0 


125 


81 




352365 


370245 


9,5 


125 


81 




352366 


370252 


10,0 


133 


87 




352367 


370269 


10,5 


133 


87 




352368 


370276 


11,0 


142 


94 




352369 


370283 


11,5 


142 


94 




352370 


370290 


12,0 


151 


101 




352371 


370306 


12,5 


151 


101 




352372 


370313 


13,0 


151 


101 




352373 


370320 
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THUNDERWEB - DIN 338/Ha6op M3 S mum 10 hit. 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1,0 


34 


12 


10 


352377 


370368 


1,5 


40 


18 


10 


352378 


370375 


2,0 


49 


24 


10 


352379 


370382 


2,5 


57 


30 


10 


352380 


370399 


3,0 


61 


33 


10 


352381 


370405 


3,2 


65 


36 


10 


352382 


370412 


3,5 


70 


39 


10 


352383 


370429 


4,0 


75 


43 


10 


352384 


370436 


4,2 


75 


43 


10 


352385 


370443 


4,5 


80 


47 


10 


352386 


370450 


4,8 


86 


52 


10 


352387 


370467 


5,0 


86 


52 


10 


352388 


370474 


5,5 


93 


57 


10 


352389 


370481 


6,0 


93 


57 


10 


352390 


370498 


6,5 


101 


63 


10 


352391 


370504 


6,8 


109 


69 


5 


352392 


370511 


7,0 


109 


69 


5 


352393 


370528 


7,5 


109 


69 


5 


352394 


370535 


8,0 


117 


75 


5 


352395 


370542 


8,5 


117 


75 


5 


352396 


370559 


9,0 


125 


81 


5 


352397 


370566 


9,5 


125 


81 


5 


352398 


370573 


10,0 


133 


87 


5 


352399 


370580 


10,5 


133 


87 


5 


352400 


370597 


11,0 


142 


94 


5 


352401 


370603 


11,5 


142 


94 


5 


352402 


370610 


12,0 


151 


101 


5 


352403 


370627 


12,5 


151 


101 


5 


352404 


370634 


13,0 


151 


101 


5 


352405 


370641 



Ko6a/ibTOBbie ceepna no ivieTajiJiy THUNDERWEB - 
DIN 338/KacceTbi 



© 



Ha6op CBepe/i Milwaukee ( 

THUNDERWEB HSS-G 



© (19 LUTyK). njiaCTMKOBblM KGMC 0 1/1,5/ 1 

2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/ 
8,5/9/9,5/10 mm. 


352374 


370337 


Ancn/ieM 






© 6 Ha6opoB CBepe/i no Meia/i/iy 1 


352375 


370344 


HSS-R - 19 lut. 4932352374) 






Ha6op CBepe/i Milwaukee® 
THUNDERWEB HSS-G (25 LUTyK). 
© njiaCTMKOBblM KG PiC 0 1 / 1 ,5/2/2,5/3/ 1 

3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9, 
5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm. 


352376 


370351 



© 



© 




Ceepna no MeTanny HSS-G - 
DIN 1897 



KanecTBO cbgpg/i: BbicoKonpoHHaa crra/ib. 

reoMeipua HaKOHenHMKa: ToHKa 3acB6p/iMBaHMH DIN 1412 C. yro/i 3aT0HKn: 118°. flonycK: h8. 

yro/i LUHGKa; CBGpjia Tuna N co CTaHflapTHbiM ymoM HaKjiOHa KaHaBKM 20-30°. 

npaBbie pexymne kpomkm. noKpbiTne/uBeT: llo/iMpoBaHHoe cepe6po. 

UejibHaa KOHCTpyKLji/ifl fl/ia 3c|dc|dgki/ibhom nepeflann SHeprnn. OTjiMHHafl uem-poBKa. 

CBep/ia Tuna N co CTaHflapTHbiM ymoM HaK/iOHa KaHaBKM fl/ia 6biciporo BbiBOfla CTpyxKM. 

npuMeHeHne: fl/ia pa6oi"bi c ziMCTOBbiM n tohkmm MaiepMa/iOM, tohkom ziMrMpoBaHHOM m He/ien/ipoBaHHOM 

CTann c npeae/iOM npoHHOCTM ,qo 900 H/mm 2 , a TaioKe fl/ia CBep/ieHMfl b flepeBe m rmacTMKe. 



0, MM 


A, MM 


By MM 


If nn 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


2,0 


38 


12 


10 


352200 


368532 


2,5 


43 


14 


10 


352201 


368549 


3,0 


46 


16 


10 


352202 


368556 


3,2 


49 


18 


10 


352203 


368563 


3,3 


49 


18 


10 


352204 


368570 


3,5 


52 


20 


10 


352205 


368587 


3,7 


52 


20 


10 


352206 


368594 


4,0 


55 


22 


10 


352207 


368600 


4,2 


55 


22 


10 


352208 


368617 


4,5 


58 


24 


10 


352209 


368624 


4,8 


62 


26 


10 


352210 


368631 


5,0 


62 


26 


10 


352211 


368648 


5,2 


62 


26 


10 


352212 


368655 


5,5 


66 


28 


10 


352213 


368662 


6,0 


66 


28 


10 


352214 


368679 


6,5 


70 


31 


10 


352215 


368686 


7,0 


74 


34 


10 


352216 


368693 


7,5 


74 


34 


5 


352217 


368709 


8,0 


79 


37 


5 


352218 


368716 


8,5 


79 


37 


5 


352219 


368723 


9,0 


84 


40 


5 


352220 


368730 


10,0 


89 


43 


5 


352221 


368747 




I-0H 



Ceepna no MeTanny HSS-G - 

flByXCTOpOHHIie 



KanecTBO CBepe/i: BbicoKonpoHHaa da/ib. 

TeoMeTpi/m HaKOHGHHi/iKa: ToHKa 3acBep/iMBaHi/m DIN 1412 C. yro/i 3aTOHKn: 135°. flonycK: h8 
yroji LUHGKa! CBep/ia Tuna N co CTaHflapTHbiM yr/iOM HaKjiOHa KaHaBKM 20-30°. 
npaBbie pexymMe kpomkm. noKpbiTMe/uBei: rioriMpoBaHHOG cepe6po. 

Vvon pexyLueM kpomkm fl/ia nyHiuGM l^ghtpobkm. Bo3MO>KHOCTb Mcno/ib30BaHM?i CBep/ia c flByx ctopoh. 
Ejiaroflapa He6o/ibLuoi/i fl/iMHe, CBep/io mo>kgt Mcno/ib30BaTbc?i Ha 6o/ibLUMx o6opiax. 
CBep/ia TMna N co CTaHflapTHbiM ymoM HaKjiOHa KaHaBKM fljia 6biciporo BbiBOfla CTpyxKM. 

ripMMGHGHMG! fl/lfl pa60Tbl C JlMCTOBblM M TOHKMM MaTGpMa/lOM, TOHKOM JlMTMpOBaHHOM M HG^GrMpOBaHHOM 

CTa/iM c npoflG/iOM npoHHOCTM flo 900 H/mm 2 , a TaKxe fljia CBep/ieHMfl b flopoBG m rmacTMKe. 

ripMMGHGHMG. IIOflXOflMT flJlfl CBOpjlGHMfl CTa/lM, UBGTHblX MGTailJlOB M n/iaCTMaCCbl. MflGaJlbHO nOflXOflMT 
flJlfl TOHKMX JIMCTOBblX MaTGpMa/lOB, HanpMMGp flJlfl CBGp/lGHMfl OTBGpCTMM llOfl 3aKflGnKM. 



135' 



0, MM 




B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 




2,5 


43 


10 


10 


352222 


368754 




3,0 


46 


11 


10 


352223 


368761 




3,2 


49 


12 


10 


352224 


368778 




3,3 


49 


12 


10 


352225 


368785 




3,5 


52 


14 


10 


352226 


368792 




4,0 


55 


14 


10 


352227 


368808 




4,1 


55 


14 


10 


352228 


368815 




4,2 


55 


14 


10 


352229 


368822 




4,5 


58 


16 


10 


352230 


368839 




4,8 


62 


18 


10 


352231 


368846 




5,0 


62 


18 


10 


352232 


368853 




5,5 


66 


19 


10 


352233 


368860 




6,0 


66 


19 


10 


352234 


368877 






I-0H 



n 



50 



T 

B 

1 



Ceepna no MeTanny HSS-G - 
DIN 340 



KanecTBO CBepe/i: BbicoKonpoHHaa crra/ib. 

reoMeipua HaKOHenHMKa : ToHKa 3acBep/iMBaHMfl DIN 1412 C. 

Yroji 3aT0HKn: 135°. 

flonycK: h8. 

Yroji LUHGKa; CBep/ia Tuna N co CTaHflapTHbiM ymoM HaKJiOHa KaHaBKM 20-30°. 
npaBbie pexymne kpomkm. 
noKpbiTne/uBeT: no/iMpoBaHHoe cepe6po. 

Yro/i pexymew kpomkm 135° cooTBeTCTByeT DIN 1412 C fljia jiyHweM ljghtpobkm. 
CBep/ia Tuna N co CTaHflapTHbiM yr/iOM HaK/iOHa KaHaBKM fl/ia 6biciporo BbiBOfla CTpy>KKM. 

ripMMGHGHMG! fl/lfl CBGpjlGHMfl ITiy60KMX OTBGpCTMM B KaHa/iaX M/1M B nO/lblX npOC|DMJlflX, 

flJlfl CBGpjlGHMfl B CTa/lM, HyryHG, JIGrMpOBaHHOM M HG/lGrMpOBaHHOM CTa/lM C npGflG/lOM npOHHOCTM 

AO 900 H/mm 2 , a TaKxe fl/ia CBepfl/ieHMH b aepeBe m rmacTMKe. 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 




6,8 


156 


102 




352186* 


368396 




7,0 


156 


102 




352187* 


368402 




9,5 


175 


115 




352192* 


368457 




10,5 


184 


121 




352194* 


368471 




11,5 


195 


128 




352196* 


368495 




12,5 


205 


134 




352198* 


368518 





0, MM 




B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


2,0 


85 


56 


10 


430328 


379897 


2,5 


95 


62 


10 


430329 


379903 


3,0 


100 


66 


10 


430330 


379910 


3,5 


112 


73 


10 


430331 


379927 


4,0 


119 


78 


10 


430332 


379934 


4,5 


126 


82 


10 


430333 


379941 


5,0 


132 


87 


10 


430334 


379958 


5,5 


139 


91 


10 


430335 


379965 


6,0 


139 


91 


10 


430336 


379972 


6,5 


148 


97 


10 


430337 


379989 


7,0 


156 


102 


10 


430338 


379996 


8,0 


165 


109 


10 


430339 


380008 


9,0 


175 


115 


10 


430340 


380015 


10,0 


184 


121 


10 


430341 


380022 


11,0 


195 


128 


5 


430342 


380039 


12,0 


205 


134 


5 


430343 


380046 


13,0 


205 


134 


5 


430344 


380053 



* flo OKOHHaHMH CKjiaflCKMx 3anacoB. 




Csepiia no MeTanny HSS-G c 
coflepHcaHi/ieivi Ko6anbTa - DIN 338 



CBep/ia no MeTa/l/iy, l/l3l"0T0B/ieHHbie M3 TBepflOM, BblCOKO-TepMOCTOMKOM BblCOKOCKOpOCTHOM CT61J1I/I 

co crmaBOM Ko6a/ibTa (DIN 338.) OTno/iwpoBaHHbie. Yro/i pexymeM kpomkm 135° fl/ia yjiyHLueHHoro 
uempi/ipoBaHi/m - KepHem/m He Tpe6yeTca. Coaepxam/ie Ko6a/ibra 5%. Bbiflepxi/iBaeT BbicoKne TeMnepaiypy 
CBepjieHwa CBep/ia Tuna "N" co CTaHflapTHbiM ymoM HaKjiOHa KainaBKn fl/ia CBepjieHwa BbicoKOJierwpoBaHHbix 
da/iei/i n Meia/i/iOB c npefle/iOM npoHHOCTM Ha pa3pbiB CBbiLue 1000 H/mm 2 , Hanpi/iMep, Termo- m 
Kuc^OToynopHbie cia/in n HepxaBetomafl CTa/ib. LlBeT 6poH3a. 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


Adtmkvji No 

4932 


Kon EAN 
4002395 


1,0 


34 


12 


2 


363248 


333080 


1,5 


40 


18 


2 


363249 


333097 


2,0 


49 


24 


2 


363250 


333103 


2,5 


57 


30 


2 


363251 


333110 


3,0 


61 


33 


2 


363253 


333134 


3,2 


65 


36 


2 


363254 


333141 


3,5 


70 


39 


2 


363256 


333165 


4,0 


75 


43 


2 


363258 


333189 


4,2 


75 


43 




363260 


333202 


4,5 


80 


47 


1 


363262 


333226 


4,8 


86 


52 


1 


363263 


333233 


5,0 


86 


52 




363264 


333240 


5,5 


93 


57 




363267 


333271 


6,0 


93 


57 




363268 


333288 


6,5 


101 


63 




363269 


333295 


6,8 


109 


69 




363270 


333301 


7,0 


109 


69 




363271 


333318 


7,5 


109 


69 




363272 


333325 


8,0 


117 


75 




363274 


333349 


8,5 


117 


75 




363276 


333363 


9,0 


125 


81 




363277 


333370 


9,5 


125 


81 




363278 


333387 


10,0 


133 


87 




363279 


333394 


10,5 


133 


87 




363281 


333417 


11,0 


142 


94 




363282 


333424 


11,5 


142 


94 




363283 


333431 


12,0 


151 


101 




363284 


333448 


12,5 


151 


101 




363285 


333455 


13,0 


151 


101 




363286 


333462 



Ko6aiibTOBbie ceepna no MeTanny HSS-G - DIN 338/Ha6opt»i 



Onucamie 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 




Ha6op CBepe/i HSS-G Co (19-lut). 
© rijiac-MKOBaa Kacceia coflepxnT 0 1 /1 ,5/2/2,5/ 
3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm. 


352470 


371297 




Ha6op CBepe/i HSS-G Co (25-uit). 
^ n/iacTiiKOBasi KacceTa coflepxnT 0 1 /1 ,5/2/2,5/ 
U 3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/ 

11/11,5/12/12,5/13 mm. 


352471 


371303 





© 



52 



Ceepiia no MeTanny HSS-G c coflep/naHMeivi Ko6a/it>Ta - DIN 338 ynaitOBKa no 5 n 10 uiTyK 



CBep^a no MeTa/l/iy, M3l"0T0BJieHHbie M3 TBepflOM, BblCOKO-TepMOCTOMKOM BblCOKOCKOpOCTHOM CTa/lM 

co crmaBOM Ko6a/ibTa (DIN 338). OTnojiwpoBaHHbie. Vron pexymeM kpomkm 135° fl/ia yjiyHweHHoro 
uem-pi/ipoBaHi/m - KepHem/m He Tpe6yeTca. CoaepxaHi/ie Ko6a/ibra 5%. Bbiflepxi/iBaeT BbicoKi/ie TeivinepaTypy 
CBep/ieHkm. CBep/ia Tuna "N" co CTaHflapTHbiM yr/iOM HaK/iOHa KaHaBKM. 

fl/ia CBep/ieHMH BbicoKOJierwpoBaHHbix CTa/ietf m MeiajuiOB c npeflejiOM npoHHOCTM Ha pa3pbiB CBbiwe 
1000 H/mm 2 , Hanpniviep, Termo- i/i Ki/ic/iOToynopHbie da/ii/i i/i HepxaBeKDLnaa CTa/ib. Ubgt: 6poH3a. 
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KoNinneKT peMOHTHMKa, 50 npeAMeTOB 



Ormcamie 

KoMrmeKTauMfl: 

CBep/ia HSS-G THUNDERWEB. 

1 x 2,0 mm, 2x 2,5 mm, 2x 3,0 mm 
2x 3,5 mm, 2x 4,0 mm, 2x 4,5 mm 
2x 5,0 mm, 1 x 6,0 MM 
CBep/ia no k3mhk): 1 x 4,0 mm 

1 x 5,0 mm, 1 x 5,5 MM 

2x 6,0 MM, 1 X 7,0 MM 

2x 8,0 MM, 1 X 9,0 MM, 1 X 10,0 MM 

HacaflKM fl/ia wypynoBepTa SHOCKWAVE: 

A/iMHa 25 mm 1 x PH1 , 2x PH2 

1xPZ1,2xPZ2, 1xPZ3 
2xTX15, 2xTX20, 2xTX25, 
1 x TX30, 1 x TX40, 1 x TX50 
1 x Hex 4 mm, 1 x Hex 5 mm 

A/iMHa 50 mm 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 

HacaflKM fl/ia raMKOBepia SHOCKWAVE: 

1 x Hex 7 mm, 1 x Hex 8 mm 
1 x Hex 10 mm 

1 x MarHMTHbiM flepxaiejib HacaflOK SHOCKWAVE 

flJll/IHOM 60 MM 

1 x yfl/iMHMTejib QUIK-LOK Vf Hex a/imhom 150 mm 
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Komiiiigkt peMOHTHMKa, lOO npeflivieTOB 



OnucaHue 

KoMn^eKTaukia: 
CBep/ia HSS-R: 

1 x 2,0 mm, 2x 2,5 mm, 2x 3,0 mm 
2x 3,5 mm, 2x 4,0 mm, 2x 4,5 mm 
2x 5,0 mm, 1 x 6,0 MM 
CBep/ia no KaMHto: 

1 x 4,0 MM 

1 x 5,0 mm, 1 x 5,5 MM 

2x 6,0 MM, 1 X 7,0 MM 

2x 8,0 MM, 1 X 9,0 MM, 1 X 10,0 MM 

HacaflKM fl/ia LuypynoBepia:: 

AJiMHa 25 mm 2x PH1 , 4x PH2 

2xPZ1,4xPZ2, 3xPZ3 

1 x TX7, 1 x TX8, 1 x TX9, 3x TX10 

4x TX15, 4x TX20, 4x TX25, 2x TX30 

2x Hex 3 mm, 2x Hex 4 mm 

2x Hex 5 mm, 2x Hex 6 mm 

3x SL 0,6x4,5 mm, 3x SL 0,8x5,5 mm 

3x SL 1,0x5,5 mm, 3x SL 1,2x6,5 mm 

flJiMHa 50 mm 1xPH1, 1xPH2, 1xPZ1, 1 x PZ2 

1 x TX10, 1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX25 

HacaflKM fl/ifl raMKOBepia: 

1 x Hex 6 mm, 1 X 5 /ie" 

1 x Hex 7 mm, 1 x Hex 8 mm 

1 x Hex 10 mm, 1 x Hex 13 mm 

CBep/ia no aepeBy: 

1 x 3,0 MM 
1 x 4,0 MM 
1 x 5,0 MM 

1 X 6,0 MM 
1 X 7,0 MM 

1 x MarHMTHbiM flepxaie/ib HacaflOK ajimhom 60 mm 
1 x ceieBOM aflamop %" Hex 
1 x 3eHKep 
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CeepjieHi/ie KOJibLieebiivii/i 
c£>pe3aivii/i 




Bbidpee Ha 100% 

CoxpaHeHne ckopoctm i/i BpeivieHM npi/i 
CBepneHMM o6ycjiaBjiMBaeTC5i cjieflytom- 

MMM CjDaKTOpaMM. BO-nepBblX, KOJlbLieBblM 

npuHunnoM pe3am/m, Korfla MeTami 
3aTparnBaeT TO/ibKO KpoMKy OTBepcTi/m, 
a He Becb fluaivieTp, KaK nponcxoflUT npi/i 
pa6oTe TpaflM 141/10 HHbi mm CBepnaMM. 
Bo-BTopbix, arpeccuBHbiM yron 3aT0HKM 
no3BOJifleT flocTMHb Han6ojiee 3c[)c[)eK- 
TMBHoro pe3aHkm npi/i CHuxeHnn conpo- 
TMBjieHM^ MaTepnana. 

ScfDcfjeKTMBHee Ha 30% 

Ko/ibueBbie c[)pe3bi o6pa6aTbiBaK)T TO/ibKO 

KpOMKy OTBepCTI/lfl. 

MeHbwee KOJinnecTBO SHeprnn flBwraTejia 
fljia KanecTBeHHoro CBepjieHkm. 

HeM 6ojibLue fluaivieTp CBepneHkm, TeM 
6o/ibLijafl skohommh 3Hepn/ii/i. 

yBGJIMHGHHblM CpOK 

c/iy>K6bi CBep/ia 

KojibueBaa cpopivia pexymeii kpomkm chi/i- 
xaeT Harpy3Ky bo BpeMa pa6oTbi m, KaK 
cneflCTBue, yBGJiMHMBaeT kojimhgctbo 

OTBepCTMM, BblCBepjlMBaeMblX C[)pe30M 

Mexfly 3aT0HKaMM. TojiLUkma ctghok 
c[)pe3bi b 6mm m cneuwajibHafl reoMeTpi/m 
3y6a o6ecneHMBaK)T xopoLuyK) CTa6mibHOCTb 

C[)pe3bl M MMHMMa/lbHblM pMCK nOBpeflMTb 

KpoMKy OTBepCTMM npw 3arjiy6jieHMM. 



rpact»MK CKOPOCTM 
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Meflb, Umhk, JlaTyHb, Ajikdmmhmm 

Ta/ib c cmjiom c>KaTMfi 6onee 
0 H/mm.kb. 
BbicoKonerwpoBaiHHafl CTa/ib c 
cmjiom OKaTMfi 700-1000 H/mm.kb 
ryH c cmjiom c>KaTi/m 
0 H/mm.kb 



flnaivieTp CBep/ieHM^ (mm) 




KOJlbLieBbie 4>pe3t>i 



To^CTOCTeHHbie KO/ibueBbie c|Dpe3bi HSS co CTaHflapTHbiM xboctobi/ikom Weldon 19 mm. nny6i/iHa CBep/iem/m 30/50 mm. 
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BbiTa/iKMBaiOLijafl wnmibKa aha 30-Mi/m/ii/iMeTpoBbix cf)pe3 








343308 


315321 



BbiTa/iKUBaiOLijafl wrw/ibKa ,qifl 50-Mn/i/iMMeipoBbix dppe3 



© 



343309 



315543 



Ha6op KO/ibueebix c|>pe3 HSS 

Kpen/iem/ie Weldon 19 mm, Bbua^KMBaTe^b CBep/ia KopoTKMe - 30 mm, 6 lut. 0 14/16/18/20/22/24 mm. 



372533 



345236 
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CucTeivia npiiHanneiKHOCTeM ann 

MarHMTHblX CTOGK 




m 

y 2 "x20 

48662125 

Xboctobmk m 
naTpcm 1 3 mm 



Ceep/ia no 
MeTa/i/iy 





MDE 42/MBE 1200 
KperuieHiie V 2 "x20 UNF 

i— 1 — i 



MDE 4-85 
KoHyc Mop3e 3 



1 / 2 "x20 UNF 



4932218111 



19 mm Weldon 
4932372781 



K/iiOHeBOM naipoH LUnuHAe/ib cf>pe3bi 

1 , 5 - 1 3 MM (daHflapTHaq KOMnjieiaamiq) 



— i — 
GOD 

4932371785 



MT3 



4932604226 

BbiTa/iKMBaTe/ib /yin 
KOHyca Mop3e 

— H 

MT3 



19 mm Weldon 
4932343310 

LUnuHAe/ib cj)pe3bi 

(daHflapTHaq KOMruieKTamiq) 



MT3 



t 

4932371782 




19 mm Weldon 

4932371788 



Ko/ibuo noflanM CMa30HH0- Pe3epByap CMa30HH0- Xboctobmk c noflaneM CMa30HH0- 
oxjia)KAaiomeM kmakoctm oxjia^aiomeii wmakoctm ox/iajKflaiOLneii xmakoctm 



r 

B 16 



B 16 
4932117042 

riepexoAHMK 
naTpoHa 

— H 

B 16 



B22 
4932117044 

riepexoAHMK 
naTpoHa 



B22 



EeCKJ1K)HeB0M 

naTpoH 3-16 mm 


K/1K)HeBOM 

naTpoH 1-16 mm 


K/IIOHeBOM 

naTpoH 5-20 mm 











19 mm Weldon 



19 mm Weldon 




Ope3bi 30 mm 


Ope3bi 50 mm 


(KOpOTKlie) 


(flnnHHbie) 


1 


1 



4932343308 
BbiTa/iKMBaTe/ib (30 mm) 



4932343309 
BbiTa/iKMBaTe/ib (50 mm) 



Csep/ia no 
MeTan/iy 
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Em 

c " 




ripoijecc 3aKanNBaHNn 



TBepabiPi meiann 87% 



Teepntw meiann 87% 





daHflapTHafl TepMMiecKasi 
o6pa6oTKa 



FloKpbiTue 
noBepxHOdu 



IsepRbm meiann 97% 




Kpi/ioremiafl 
3aKa/iKa 



Eonee TBepflbiM ivieTann = cpoK cnyxcGbi Ha 50% nonbuie 



Ko/ibueBbie kopohkm Ice Hardened 7 

yBGJIMHGHHbIM CpOK CJiy>K6bl 



Ko/ibueBbie kopohki/i Ice Hardened 7 

CKopocTb pa6oTbi 




? 1 300 

CD g- 

8 1.225 



EOJIblllE 
OTBEPCTMM 



c; o 

u J 

3" ^ 



0) 1 



143 





100 










PEJKET 
BblCTPEE 



KoMnam/ifl B Koivinai-Mfl C Ice Hardened™ 



KoMnam/m C Ice Hardened™ 



CpoK OKcnnyaTaLiMM 6onbine, 

HeM y KOHKypBHTOB Ha 50% 



Pe3Ka b 2 pa3a dbicrpee, 
neM y KOHKypeHTOB 



© TeoMeTpuji 3y6a 

nepeivieHHbiM Luar 3y6a 4 /e"c no/iOKi/rrejibHbiM yrnoM 3aTOHKi/i 10 rpaflycoB flaeT cjieAyromi/ie npei/iMymecTBa: 

■ SbiCTpbiM pe3 b npoHHbix Maiepi/ia/iax. 

■ yjiyHLUGHHbiM otboa Ten/ia bo Bpeivm CBep/ieHi/m no3BO/ifleT ocTaBaTbca 3y6bflM ocrrpbiMi/i AOJiroe BpeMH. 

■ AOdaTOHHO rnySoKne BbieMKM Me>KAy 3y6bflMi/i yBejii/iHi/iBaK)T 3c|3c|3eKTi/iBHOCTb yAaneHi/m CTpy>KKi/i i/i 
npeAOTBpamaKDT 3acipeBaHi/ie i/i neperpeB kopohkm. 

■ cneui/ia/ibHbiM yron 3aTOHKi/i 3y6beB npeAOTBpamaeT no/iOMKy i/ix npi/i CBepneHnn b tohkom MaTepwa/ie. 

■ TpeSyeT MeHbLue AaB/ieHi/m npi/i noAane - sto AOCTi/imyTO 6/iaroAapfl KOM6i/iHaui/ii/i arpeccuBHOM reoMeipnn 
3y6a i/i SbidpoM yAajieHHi/ii/i dpyxKM. 

© MaTepna/i 3y6a 

■ B 3y6naTOM Hacn/i Konbi4GBOM ni/mbi i/icnojib3yeTCfl BbicoKOKanecTBeHHafl ropflHeKaTaHHaa crra/ib Ti/ina Matrix II. 
da/ib Ti/ina Matrix II coAepxm 8% KoSa/ibra, hto no3BOJifleT 3y6bflM coxpaHHTb nepBOHana/ibHyK) TBepAOdb bo 
Bpeivm pa3pe3am/m Meia/ina Aaxe npi/i bmcoki/ix TeivinepaTypax. 

■ Bi/iMeTajuii/HecKafl KOHCTpyKiji/m - BbicoKOCKopocTHbie CTa/ibHbie 3y6bfl npi/iBapeHbi jia3epoM k Kopnycy M3 
HM3KOJiernpoBaHHoro CTa/ibHoro crmaBa. 3y6bfl noABepratOTCfl 3aKa.ni/iBaHi/iK) npi/i TeivinepaType 600°C a^h 

npOHHOCTI/l I/I npOAOJDKMTe/lbHOCTM CpOKa CJiy>K6bl KOpOHKI/l. 

■ BjiaroAapa BbicoKOM m3hococtomkoctm crra/ii/i Ti/ina Matrix II sti/i kopohki/i i/iAea/ibHbi a^h pe3Ki/i c/io>KHbix i/i 
TBepAbix MaTepnanoB, TaKi/ix KaK, HepxaBetOLnafl i/i KucnoTOCTOMKa^ daub, a Tao<e 60/iee mhi-ki/ix Maiepi/ia/iOB, 
Hanpniviep, ApeBeci/iHbi. 

© Kopnyc kopohkh 

■ TOJiLAi/iHa CTa/iM Kopnyca kopohki/i 1,27 mm, cboaht k Mi/im/iMyMy noBpexAeHMfl. 

■ 3c|)c|D6KTi/iBHafl r/iy6i/iHa pe3Ki/i - 41 mm. 

0 3aflHflfl CTeHKa KOpOHKU 

■ 3aAHMM mi/iTOK CAenaH 1/13 crra/ii/i SojibiuoM TOJimi/iHbi, He no3BormK)Lnei/i OTBepcu/mM yBe/ii/iHi/iBaTbca co 
BpeMeHeM. 

■ 4 OTBepcTi/m b ocHOBaHi/ii/i a™ nerKoro Kpen/ieHi/m xBOCTOBi/iKa c kopohkom. 

■ MAeanbHO Kpymaa reoMeipi/m 3aAHefi deHKi/i npnAaeT KopoHKe Hai/myHLuyK) ueHTpi/HHOCTb, ocoSeHHO Ha 
SonbLUMx AnaMeTpax. 

© flnaroHa/ibHbie OTBepcrufl una yflo6cTBa Bbi6uBaHUfi ocTaTKOB MaTepna/ia. 

ripiiMeHeHiie 

■ flaHHbie BbicoKOKanecTBeHHbie kopohki/i MAeanbHO noAxoAflT ajih pe3Ki/i npaKTi/inecKi/i Bcex Maiepi/ia/iOB: 

■ daub c MOMeHTOM npoHHOCTi/i ao 1000 H/mm 2 

- HepxaBeKDina^ CTa/ib i/i KMC/iOTOCTOi/iKafl crra/ib - UBeimie Meia/i/ibi 

- HyryH - Ajikdmi/ihi/im 

- flepeBO - MflO 

- TuncoKapTOH - CeHABi/in MaTepi/ia/ibi 

-nox 



Xboctobmk FIXTEC 

© fl/ia kopohok AuaivieTpoM 14-30 mm 

Xboctobi/ik FIXTEC (3aMeHa «oahi/im noBopoTOM»). llpeAOTBpamaeT 3aK/ii/iHi/iBaHi/ie kopohkm Ha onpaBKe. 
CoBMecTMMa c KopoHKaMi/i Bcex 1/1 3 roTO b i/iTe n e v\ - nepexoAHi/iK He Tpe6yeTca. 

© fljifl kopohok fliiaivieTpOM 32-210 mm 

3a>Ki/iMHa^ raMKa cjDMKCupyeT nnomaAKy XBOCTOBi/iKa a™ yMeHbuieHi/m Bi/i6pai4i/ii/i kopohki/i. 



m : m 





EuivieTannMHecKiie kopohkm 

PeKOMeHflOBaHHaSI CKOpOCTb pe3KM f 06/MMH 
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230 
220 
210 
205 
195 
190 
180 
175 
170 
165 
150 
145 
145 
140 
135 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
95 
90 
90 
85 
80 
80 
75 
75 
65 
60 
60 
55 
55 
50 
50 
45 
40 
40 

CO>K 



HyryH 

400 

365 

330 

300 

280 

280 

260 

250 

235 

215 

200 

190 

180 

175 

165 

160 

150 

145 

140 

135 

130 

125 

120 

120 

115 

110 

100 

100 

100 

95 

90 

90 

85 

80 

80 

75 

70 

50 

45 

45 

60 

60 

60 

55 

55 

50 

50 

50 

45 

40 

40 

35 

35 

30 

30 

25 

25 

20 

Cyxoe 



Hepac. 
CTanb & 
MeTann 

npOH-HOCTbK) 

AO 1000 N/mm 2 

300 
275 
250 
230 
210 
210 
195 
185 
175 
160 
150 
145 
140 
135 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
95 
90 
85 
85 
80 
75 
75 
75 
70 
65 
65 
65 
60 
60 
55 
55 
40 
30 
30 
45 
45 
45 
40 
40 
40 
35 
35 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

CO>K 



L|BeT. 
MeTa/iJibi 

790 
730 
665 
600 
560 
560 
520 
500 
470 
435 
400 
380 
380 
345 
330 
315 
300 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
230 
220 
200 
195 
195 
190 
180 
180 
175 
160 
160 
150 
140 
140 
130 
130 
120 
120 
120 
110 
110 
100 
100 
95 
90 
85 
85 
75 
75 
60 
55 
55 
50 
50 

CO>K 



A ji to mm hum flepeeo MDF 



900 
825 
750 
690 
635 
635 
585 
550 
525 
480 
450 
425 
410 
390 
375 
360 
345 
330 
315 
305 
295 
285 
270 
260 
255 
245 
225 
225 
225 
220 
205 
205 
200 
185 
180 
170 
165 
155 
150 
145 
140 
135 
135 
130 
120 
120 
105 
95 
90 
85 
85 
75 
75 
60 
55 
55 
50 
50 



1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1000 
1000 
1000 
1000 
900 
900 
800 
800 
800 
700 
700 
700 
500 
500 
500 
500 
500 
400 
400 
300 
300 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
150 
150 
150 
100 
100 



750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
450 
450 
400 
400 
400 
350 
350 
350 
250 
250 
250 
250 
250 
200 
200 
150 
150 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
75 
75 
75 
50 
50 



A 

CKopocTb y6nBaeT! 

Pa6oTa Ha 60/ibLiinx CKopocTax, 
neivi peKOMeHAyeTCfl, npHBOAHT 
k coKpameHMK) cpoKa c/iy>K6bi 

KOpOHKM H CTaHOBMTCfl He 3({D({DeK- 
THBHOM. 



A 



flaB/ieHiie noflaHii: 

3aBMCMT ot MaTepnana, b kotopom 
npon3BOAme CBep/ieHne. 
fl/ifl HopiviajibHoro yAaneHi/m CTpyx- 
kh npHnaraPrre AOCTaTOHHoe ycn/ine. 
Ec/ih KopoHKa HannHaeT HarpeBaTb- 
ch hjih 3acTpeBaTb b MaTepwa/ie, to 
yMeHbLume AasneHne noAann. 
HeAOCTaTOHHoe AaB/ieHwe noAann 
MO>KGT npHBecTH K 3aTyn/ieHnio 
3y6beB KOpOHKM, 

ho h c/imlukom cn/ibHoe AaB/ieHiie 
noAann mo>kgt npHBecTH k nonoMKe 
3y6beB. 



A 



OxjiaatflaiOLiiafl 
CMa3Ka: 

ripn CBepneHMM b MeTanne CMa3Ka 
ox/ia>KAaeT KaK KopoHKy, TaK m caM 
MaTepwa/i, civia3Ka yivieHbLuaeT 
HarpeB m TpeHne, KOTopbie MoryT 
npuBGCTM k coKpameHMK) cpoKa 
c^y>K6bi kopohkm. TaKxe CMa3Ka 
yAa/iaeT CTpyxKy ot OTBepcTna npn 
pa6oTe. Mcno^b30BaHne ox^a>KAaK)- 
in,e\A CMa3KM npuBOAUT k yBe^nne- 
hmk) cpoKa cny>K6bi BaujePi kopohkm 
Ha 500%. 



CKunnflap Cyxoe Cyxoe 
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Bi/iMeTajiJiMHecKi/ie kopohkm - 

PeiKyT Ha nopfiflOK nynuie ocTaiibHbix! 



0, MM 


0, 

AlOMMbl 


rny6MHa 

pe3Kli, MM 


ApTMKyn N° 


Kofl UPC 
45242 


14 


9 /l6 


41 


49560002 


271061 


16 


% 


41 


4956001 2 


1 92922 


17 


11 /l6 


41 


4956001 4 


1 93639 


19 


% 


41 


49560023 


1 92632 


20 


2 %2 


41 


49560024 


271016 


21 


13 /l6 


41 


49560027 


1 92649 


22 


7 /s 


41 


49560032 


1 92878 


24 


15 /l6 


41 


49560037 


1 92885 


25 


1 


41 


49560043 


1 92526 


27 


1 1 /l6 


41 


49560047 


1 92892 


29 


1 1 /s 


41 


49560052 


1 92939 


30 


1 3 /l6 


41 


49560057 


1 92946 


32 


1 1 /4 


41 


49560062 


1 92977 


33 


1 5 /l6 


41 


49560067 


1 92984 


35 


1 % 


41 


49560072 


192991 


37 


1 7 /l6 


41 


49560077 


1 93028 


38 


1 1 /2 


41 


49560082 


1 93035 


40 


1 9 /l6 


41 


49560087 


1 93042 


41 


1 % 


41 


49560092 


1 93073 


43 


1 11 /l6 


41 


49560097 


1 93080 


44 


1 % 


41 


49560102 


1 93097 


46 


1 13 /l6 


41 


49560107 


193127 


48 


1 7 /s 


41 


495601 1 2 


193134 


50 


1 31 /52 


41 


495601 1 3 


271023 


51 


2 


41 


49560117 


193141 


52 


2 1 /l6 


41 


49560122 


193172 


54 


2 1 /s 


41 


49560127 


193189 


57 


2 1 /4 


41 


49560132 


193196 


59 


2 5 /l6 


41 


49560137 


1 93226 


60 


2% 


41 


49560142 


1 93233 


64 


2 1 /2 


41 


49560147 


1 93240 


65 


2 9 /l6 


41 


49560153 


193271 


67 


2% 


41 


49560158 


1 93288 


68 


2 11 /l6 


41 


49560159 


271030 


70 


2% 


41 


49560163 


1 93295 


73 


2% 


41 


49560167 


1 93325 


76 


3 


41 


49560173 


1 93332 


79 


3 1 /s 


41 


49560177 


1 93349 


83 


3 1 /4 


41 


49560183 


1 93370 


86 


3% 


41 


49560187 


1 93387 


89 


3 1 /2 


41 


49560193 


1 93394 


92 


3% 


41 


49560197 


193431 


95 


3 3 /4 


41 


49560203 


1 93448 


98 


3 7 /s 


41 


49560207 


1 93479 


102 


4 


41 


4956021 3 


1 93486 


105 


4 1 /s 


41 


4956021 7 


1 93493 


111 


4% 


41 


49560227 


1 93530 


114 


4 1 /2 


41 


49560233 


1 93547 


121 


4 3 / 4 


41 


49560237 


193578 


127 


5 


41 


49560243 


193585 


133 


5 1 / 4 


41 


49560244 


271078 


140 


5 1 / 2 


41 


49560247 


193592 


152 


6 


41 


49560253 


193622 


160 


6 5 /l6 


38 


4932399885 


4002395365395 


168 


6% 


38 


4932399886 


4002395365401 


177 


6 31 / 32 


38 


4932399887 


4002395365418 


200 


7 7 / 8 


38 


4932399888 


4002395365425 


210 


8%2 


38 


4932399889 


4002395365432 



\ 



\ 



TM 



hardened 
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Ha6opbi 6MMeTaniiM4ecKMx kopohok 



Ormcamie 



Ha6op kopohok, 8 lut. 

KoMn^eKTauna: 8 lut. 
Kopohkm: 19, 22, 25, 29, 38 mm 

Xboctobmk FIXTEC u/m kopohok 0 14-30 mm (Nq I/I3fl. 
© 49567210) 

npoK^aflKa m nepexoflHMK u/m Mcnojib30BaHMfl kopohkm fluaMe- 

TpOM 38 MM C XBOCTOBMKOM FIXTEC 

2 HanpaB/iflK)m,Mx CBep/ia, 1 /s flKWMa, 3 mm topuobmm k/ikdh 



ApTMKyn Kofl UPC 
N2 45242 



49224005 224777 




Ha6op kopohok, 14 lut. 

KoMrmeKTaukm: 14 lut. 

Kopohkm: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm 
© Xboctobmk u/m kopohok 0 14-30 mm (Nq I/I3fl. 49567010) 
Xboctobmk u/m kopohok flMaMeTpoM 32-152 mm 
(Nq H3fl. 49569100) 

2 HanpaB/iflK)m,Mx CBep/ia, 1 /s flKDMMa, 3 mm TopuoBbiM k/ikdh 



Ha6op kopohok, 17 LUT. 

KoMrmeKTauMfl: 17 lut. 

Kopohkm: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm 
Xboctobmk u/m kopohok 0 14-30 (Nq I/I3fl. 49567010) 
Xboctobmk u/m kopohok flMaMeTpoM 32-152 mm 
(Nq H3fl. 49569100) 

2 HanpaBji?iKDinMx CBep/ia, TopueBOM kjikdh Vv 
(Nq H3fl. 49960060). 



49224152 



271047 




49224102 271054 



® 



© 



Keiic f\m kopohok 

KoMrmeKTauMfl: 

OnpaBKa c HanpaB/i^KDinMM CBep/iOM (Nq I/I3fl. 49567010). 
OnpaBKa c HanpaB/iflKDm.MM CBep/iOM (Nq M3fl. 49569100). 
2 HanpaBjiflK)m,Mx CBep/ia, TopueBOM k/ikdh Vq 
(Nq H3fl. 49960060). 



4932430327 



4002395 
379880 



® 
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flpMHafliieiKHOCTM a Jin 61/iMeTanni/iHecKi/ix kopohok 



Ormcamie 


Ann 

KOPOHOK 
MM 


Xboctobmk 
mm 


nocaaoHHan 
pe3b6a 

KOPOHKM 


ApTMKyn 
N2 


Kofl UPC 
45242 




Xboctobmk FIXTEC c 














© 6bicTpocbeMOM (3aivieHa 


0 14-30 


Hex 9,5 


1 / 2 "x20 


49567210 


200320 




"OflHMM nOBOpOTOM") 














© Xboctobmk 


0 14-30 


Hex 9,5 


1 / 2 "x20 


49567010 


200177 




© Xboctobmk 


0 32-210 


Hex 9,5 


%' 'x18 


49567250 


225798 




© Xboctobmk 


0 32-210 


Hex 11 


5 / 8 "x18 


49569100 


200832 




YflJlMHMTeJlb - flJIMHOM 














© 330 mm fl/ifl LuecTurpaHHbix 




Hex 9,5 




48284008 


225811 




XBOCTOBMKOB 9,5 MM. 














YflJlMHMTeJlb - flJIMHOM 














© 300 mm nnn LuecTurpaHHbix 




Hex 11 


- 


48284006 


122516 




XBOCTOBMKOB 1 1 MM. 














HanpaBJiatOLuiee CBepjio 














® riOflXOflMT flJlfl BCeX XBOCTOBMKOB 






49568010 


200450 




flMaMeTp 6 mm, fl/iMHa 89 mm. 












TopUOBbIM KJltOH 1 /s 

nnn Bcex naTpoHOB. 








49960060 


221455 




YCTaHOBOHHblM BMHT 

fljia naTpoHOB. 








06832712 


4002395 
874354 








© 



© 



© 
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AjlMa3Hbie KOpOHKM 



A^Ma3Hbie kopohkm 6bmn cneui/ia/ibHO pa3pa6oiaHbi fl/ia pa6oTbi c TBepflbiMM Maiepna^aiviM, TaKMMM KaK c(Dapc(Dop/ 
rpec/KepaMMHecKafl n/iMTKa, nyryH mjim CTeK/iOBOJiOKHO. Kopohkm rapaHTupytOT OTJiMHHyK) npoM3BOflMTejibHOCTb m 
flOJirwM cpoK c/iy>K6bi. 

■ A/iMa3Haa nbi/ib BbicoKoro KanecTBa HaHOCMTca n npuBapuBaeica no OKaHTOBKG fl/ia npoflo/i>KMTe/ibHOM c/iy>K6bi 

KOpOHKM 

■ Bo/ibLuoM nbmec6opHMK oSecnennBaeT 6bicipoe nbi/ieyqa/ieHMe m no3BO/iaeT BOfle ox/iaxflaTb 3y6ba kopohkm 

■ Te/lO KOpOHKM M3rOTOBJlGHO M3 CTa/lM, HTO npMflaeT npOHHOCTb 

■ Tohkmm fli/i3aMH deH o6ecneHMBaeT 6o/iee 6bicipoe 1/1 HMdoe CBep/ieHMe c MGHbiuGM Bn6pauneM 

■ 4 HanpaBJlFIKDLUMX OTBepCTM?! fl/lfl /iei"KOM yCTaHOBKM XBOCTOBMKa. 



06/iacTb npuMeHeHUH 




MaTepnan 

KepaMMHecKan rmi/iTKa - Bee Ti/inbi TBepflOM n mhtkom rmi/iTKi/i: c|)apc|Dop/rpaHi/n7Hano/ibHafl n/iHTKa/ 
KepaMMHecKan n/ii/iTKa/rpec/Tepauuo/i/iCKycTBeHHbii/i KaivieHb/TeppaKOTTa/oKycKOBaHHbiM MaTepna/i/Kac()e/ib 
HyryH 

CTGKJlOBOJlOKHO/CTGKJlOnjiaCTMK 

n^acTMacca: Tpy6bi //lMCTbi I npocf)M/iM 
runcoKapTOHHaa rmma 
AKpn^OBoe CTeK/io 



Oxna^Kflaiouian 
CMa3Ka 

Bofla 
Bofla 



Mcnonb30BaHiie 
Hanpaensnouiero 
ceepna 

HeT 

fla 
fla 
fla 
fla 
fla 



0, MM 


0, 

fllOMM 


r/iy6iiHa pe3KM, 

MM 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


19 


% 




38 


399656 


363056 


22 


Vs 




38 


399657 


363063 


29 


1 1 /a 




38 


399658 


363070 


35 


1% 




38 


399659 


363087 


38 


1 1 / 2 




38 


399660 


363094 


44 


1 3 /4 




38 


399661 


363100 


57 


2 1 / 4 




38 


399662 


363117 


68 


2 11 /16 




38 


399663 


363124 




OnucaHue 


Ann kopohok 

MM 


flaTpoH 

0, MM 


flocaAOHHan 
pe3b6a kopohkm 


ApTMKyn N° 


Kofl UPC 
45242 


UJnuHfle/ib 


0 14-30 mm 


9,5 mm Hex 


y 2 "x2o 


49567010 


200177 


LUnnHfle^b 


0 32-210 mm 


9,5 mm Hex 


%"x18 


49567250 


225798 


UJnuHfle/ib 


0 32-210 mm 


1 1 mm Hex 


%"x18 


49569100 


200832 



npocfrecci/iOHajibHafl ci/iCTeivia BOAOOXJia/KAeHiin 



HanpaB/iflKDmaa a/ih CBepe/i o6ecneHMBaeT Ha,qe>KHoe CBep/ieHMe, He aaBaa KopoHKe cocKa/ib3biBaTb m noBpexflaTb noBepxHocrb 
nocTOAHHaa BOflonoflana yBe/iMHMBaeT cpoK c/iy>K6bi CBep/ia 
Bjiaroaapa cucieMe kohtpo/ih mo>kho Kom-pojiMpoBaTb pacxofl BOflbi 



OnucaHue 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


l~lpoc|DeccMOHa/ibHafl cucieMa BOfloox^a^eHna 








BKjiKDnaeT: 








© - BoflOHanopHbiM 6aK BMecTMTenbHOCTbK) 1 /ii/np 


1 


352330 


369898 


- LUjiaHr ppn noflann BOflbi 








- CklCTeMa KOHTpO/lfl BOflbl 








© HanpaBJiflhomaa f\nn CBepna 


1 


352332 


36991 1 



Mcno^b3yMTe aKKyMy/iflTopHyjo ape/ib (y6eflMTecb, hto pe>KMM yqapa OTKntOHeH). OnTMMa/ibHaa CKopocTb CBep/ieHMfl 500-1000 o6/mmh 
3aBMCMT ot pa3Mepa kopohkm. HeM 6o/ibLue flMaMeip kopohkm, TeM HMxe o6opoTbi. Bee BbiLueyKa3aHHbie MaTepMa/ibi, 3a MCK/ifoneHMeM n/iMTKM, 
CBepjiflTca HanpaBji?iK)LHMM CBep/iOM. I~lpn pa6oTe c nyryHOM TaKxe poKOMeHflyKrr Mcnojib30BaTb BOfly fl^a ox^axfleHM^. 
Mcno^b3yMTe aKKyMy^^TopHyKD flpe^b (y6eflMTecb, hto pe>KMM yflapa otk^kdhoh). OnTMMa^bHaa CKopocTb CBep/ieHMfl 500-1000 o6/mmh 3aBMCMT 
ot pa3Mepa kopohkm. HeM 6o^bLue flMaMeTp kopohkm, TeM HMxe o6opoTbi. I~lpn pa6oTe c n^MTKOM Heo6xoflMMO Mcno^b30BaTb Lua6/iOH. LUa6^0H 
flo^xeH 6biTb cfle^aH mjim M3 Aepesa, m^m n^acTMKa to/ilumhom 5-10 mm. CHana^a cfle^aMTe OTBepcTMe HyxHoro flMaMeTpa b flepeBaHHOM mjim 
nnacTMKOBOM Lua6^0He. Y6epMTe HanpaB^atOLnee CBep/io. 3aKpenMTe Lua6^0H Hafl n^MTKOM npM iiomolum 3a>KMMa m Hano/iHMTe OTBepcTMe boaom. 
Ecjim BOfla 6y,qeT nepe/iMBaTbca Heo6xoflMMO npoK^eMTb cm^mkohom m^m Mcnojib30BaTb n^acTM^MH no OKpyxHOCTM OTBepcTMe Me>K,qy Lua6^0HOM m 
n^MTKOM nnn npeflOTBpameHMfl yTenKM BOflbi. Bo BpeMa pa6oTbi Mcno^b3yMTe Lua6^0H b KanecTBe HanpaBjifliomeM fl/i^ kopohkm, (6e3 HanpaB^^KD- 
mero CBepna) o6ecnenMBaa nocTO^HHbiM o6M/ibHbiM noTOK BOflbi. He,qocTaTOHHoe KO/iMHecTBO BOflbi MOxeT cnoco6cTBOBaTb TOMy, hto KopoHKa 
neperpeBaeTca m 3aTyn^aeTca. 
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flpi/iHaflne^KHOCTM ann ci/iCTeivibi M12DE 



Ormcamie 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kon UPC 
045242 


© 


© HacaAKM (2 ujt.) 


2 


49902300 


299447 


© 


© OmibTpbi (3 HIT.) 


3 


49902306 


299454 


© HacaflKa f\nn nbmecoca 


1 


49902325 


297603 


© 


^ Kopo6Ka ajih (fM/ibTpa, cfemibTp, ynaKOBKa f\nn 

^ KOP06KM 


1 


49902340 


299461 


® 




flononHMTenbHbie pyKOfiTKM 



OnucaHue 

EoKOBaa pyKO^iTKa c orpaHMHme/ieM r/iy6nHbi 
© fl/ia Bcex flpe/iefi n yqapHbix ppenew c 

flMaMeTpOM LLIGMKM 43 MM. 

EoKOBaa pyKoyiTKa c orpaHUHHTeneM my6i/iHbi 
© fl/ifi Bcex flpeneM m yflapHbix ppenefi c 

KOpOTKOM LLIGMKOM (13 MM) flMaMeTpOM 43 MM. 



ribineyflaneHiie 



Kon. 



ApTMKyn N° Koa EAN 
4932 4002395 



373725 



364149 



352647 



342198 




OiMcamie 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


ribiJiec6opHoe Ko/ibuo 








fljia c6opa nbi/in npn BepTMKa/ibHbix pa6oiax 


1 


265320 


302741 


(Hafl to/iobom). rioflxoflMT CBepe/i 0 5-8 mm. 








TKaHeBbIM MGLUOHHblM CfWJlbTp flJlfl 

PHE 26 RA/PPH 26 RA/SB2E 20 RA. 


1 


346182 


313273 




KpenneHiie k npeni/i non npfiMbiM yrnoM 



npeBpamaeT npaMbie ape/ii/i Milwaukee® b yr/iOBbie. 

LLInpoKO wcno/ib3yeTCfl fl/ia CBepjieHkm 6/iM3Kopacnojio>KeHHbix 6a/iOK m b TecHbix yr/iax. 

IIOBOpOT rOJIOBKM l/l pyKOHTKM Ha 360°. 

flBe pa6oHnx ckopoctm: 

1 . Hn3Kaa - CKopocTb BpameHna yMeHbwaeTCfl Ha 30%, KpyT^muM MOMeHT yBejiHHMBaeTca Ha 50%. 

2. BbicoKaa - CKopocTb BpameHMfl yBe/iwHMBaeTCfl Ha 50%. 



OnMcaHMe 

Kperuiem/ie k upenvi noA npnis/ibiM yr/iOM 



Ka6efiu QUIK-LOK 



48062871 



Kon UPC 
45242 

088812 



fljia MHCTpyMema c pa3beMOM QUIK-LOK. 

■ Bbidpaa 3aMeHa noBpexaeHHoro Ka6e/ia - HeT npodoeB Ha o6c/iy>Ki/iBaHi/ie 

■ OflHO Ka6e/ibHoe coeflMHeHne noflxoflm fl/ia Bcex bmaob MHCTpyMeHTa QUIK-LOK. 

■ Ka6e/iw pa3/iMHHOM fl/iMHbi (,qo 10 m) fl/ia Bcex 06/iacTefi npuMeHeHna. 



MycpTa PyKaB To/iOBKa 
|-46 mm-| 




rOJIOBKy 1/1 pyKOJlTKy MCHKHO nOBOpaHMB9Tb 

Ha 360° m ruiOTHO cpMKCMpoBaTb b jik)6om 

nOJ10>KGHMM. 



A jim Ha 

M 


PerMOH 


KonMHecTBO 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


4 


EC 


1 


373502 


351725 


10 


EC 


1 


373503 


351732 


6 


EC 


1 


364483 1 


337620 




1 K/iacc Heavy duty, kmc^otoctomkmm, He nofl/iexi/rr peMOHTy 




HacaAKM Ann uiypynoeepTOB 




® Pe6pa nojiyneHbi xonoAHOM LUTaivinoBKOM 

B COOTBGTCTBM M C TOHHOM CnGI4MC|DMKai4MGM, HTO 

oSecnennBaeT CHuxeHne i/i3Hoca b pe3ynbTaie 

BblCKaJlb3blBaHM^ MHCTpyMGHTa. 

Kohhmk npoxoAm cnei4i/ianbHbii/i npoqecc 
3aKanKM npi/i TeivinepaTypax ao 870°C. 
B pe3yjibraTe nojiynaeivi HacaAKy c TBepAOdbK) 
60 HRC. 



® 



(2) flaHHbiM CBepxTBepAbiM HaKOHGHHMK rapai-rn/ipyeT 
HGo6biHaMHO AOJiruM cpoK cjiyxfibi npi/i nocTOflHHOM 
ncnonb30BaHMM. HacaAKa i/i3rcrraBni/iBaeTCfl 1/13 
GBponGMCKOM CTajin BbiCLuero KanecTBa MapKi/i S2. 
3inaK KanecTBa. 

(D Ha Bee xboctobmkm HacaAOK HaHeceH na3epoM 
noroTun Milwaukee® ajih ynpomeHi/m 

MAeHTMC|DMKai4MM. 



OnucaHue 



Phillips 




flocaflKa 

liiecTMrpaHHMK %" Kon. 
Pa3Mep jim Ha mm 

PH 1 25 25 

PH 2 25 25 

PH 3 25 25 



ApTMKyn N° 
4932 

399586 
399587 
399588 



Kon EAN 

4002395 

362363 
362370 
362387 



PZ 1 


25 


25 


399589 


362394 


PZ2 


25 


25 


399590 


362400 


PZ 3 


25 


25 


399591 


362417 



Pozidrive 




TX 10 


25 


25 


399594 


362448 


TX 15 


25 


25 


399595 


362455 


TX 20 


25 


25 


399596 


362462 


TX 25 


25 


25 


399597 


362479 


TX 30 


25 


25 


399599 


362493 


TX 40 


25 


25 


399600 


362509 



Torx 




flMcnneii 



OnucaHue 

CoflepxaHne: 

BuTbi fl/ifl LuypynoBepia (fl/ii/iHa 25 mm) 
PH 1 x 2 / PZ 1 x 2 / TX 10 x 2 / TX 25 x 3 
PH 2 x 3 / PZ 2 x 3 / TX 15 x 2 / TX 30 x 2 
© PH 3 x 2 / PZ 3 x 2 / TX 20 x 3 / TX 40 x 2 
BuTbi fl/ifl LuypynoBepia (fl/ii/ma 50 mm) 
PH 1 x 1 / PZ 1 x 1 / TX 20 x 1 
PH 2 x 1 / PZ 2 x 1 / TX 25 x 1 
MarHMTHbiM flepwaie/ib 6ht c xboctobmkom Hex x 1 



Kon. 



ApTMKyn N° 
4932 



352068 



Kon EAN 

4002395 



367214 




© 



@ flMcrmeM 

(6 Ha6opoB 6mt no 35 lut. 4932352068) 


352063 


366699 




MarHiiTHbie Ae p/KaTe/i m HacaflOK 




OnMcaHMe Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


q MarHMTHbiM flep>KaTe/ib HacaflOK c 6bicipoM 1 
cfDUKcauneM. fl/iMHa 58 mm. 


373483 


351060 


q MarHMTHbiM flepacaTe/ib HacaflOK 1 
flJlfl rMncoKapTOHa 


430179 


378401 



© 
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KoivinaKTHbie KacceTbi c HaKOHeHHMKaMM Ann 3aKpyHMBaHiifi 



Uftib BMflOB K0MnnGKTai4MM BbicoKOKaHGCTBGHHbix Ha6opoB, npeflHa3HaneHHbix fljia npocjDeccMOHa^bHbix nojib30BaTe/ieM. 

■ TOHKI/IM flM3aMH: 110 MMX65 MMX15 MM 

■ Ha6opbi c 3aLneiK0M - npocTOTa OTKpbiTMH n HaflexHOCTb 3aKpbiTMH. 

■ flono/iHMTe/ibHbiM 6okobom otcgk BMemaeT /im6o 50-mm HacaflKy fl/ia LuypynoBepia, /im6o CBepjia. 

■ nepeflHee okoluko ajih sau^MTbi HacaflOK ot nbi/iM. 

■ BbicoKOKaHecTBeHHbie HacaflKM fl/ia LuypynoBepia c TBepfloCTbto 60 HRC m VT LuecTurpaHHbiM xboctobmkom. 
25 mm HacaflKM M3roTOBJieHbi b cootbgtctbmm c DIN 3126 - C 6.3 

50 MM HacaflKM M3l"OTOB/ieHbl B COOTBGTCTBM M c DIN 3126 - E 6.3 

■ CBep/ia HSS-G Metal no MGTa/uiy, M3roTOB/iGHbi M3 ue/ibHoro KycKa TBepflOM BbicoKOCKopocTHOM CTanM, 

B COOTBGTCTBM M C DIN 1412 C. 

l~lpOC|DM/lbHblM pGXyLUMM KOHHMK C pa3pG3HblM OCTpMGM, nOfl yr/lOM 135° flJlfl y/iyHLU6HH0l"0 UGHTpMpOBaHMfl. 

KoHCTpyKUMH na3a TMna "N" fl/ia 6biCTporo yfla/iGHMfl CTpyxKM. Xboctobmk M3roTOB/iGH b cootbgtctbmm 
c DIN 3126 -E 6.3. 

llpMrOflHbl flJlfl CBGpjlGHMfl HyryHa, JlGrMpOBaHHOM M H6/16l"Mp0BaHH0M CTa/lM C TBepflOCTbK) flO 900 H/mm 2 . 

■ MamMTHbiM flepxaTe/ib fl/ia CBopo/i c 6biCTpocbeMHOM MycjDTOM. 



- „ ApTMKyn N° Kofl EAN 

°™<™™e K o«- 4932 4002395 

12 ujt. - KoMn/ieKT HacaflOK 

25 mm: SL 0,8x5,5 mmx1 
25 mm: PH1x1/PH2x2/PH3x1 
® 25 mm: PZ1x1/PZ2x2/PZ3x1 1 399513 361601 

50 mm: PH2x1 
50 mm: PZ2x1 

MamnTHbiM flepwaTe/ib HacaflOK c 6biCTpoPi cJdhkc3I4mgm . 



© 




12 hit. - KoMn/ieKT HacaflOK TmaH 

25 mm: PH2x1 

25 mm: PZ1x1/PZ2x1/PZ3x1 

25 mm: TX15x1/TX20x1/TX25x1/ 

TX30x1/TX40x1 
CBep/ia no MeTa/i/iy M3 HSS-G 3,0 mm x 1/5,0 mmx1 
MamnTHbifi flepxaTenb HacaflOK c 6biCTpofi cjDUKcauneM. 



399514 



361618 



i 



12 ujt. - KoivinneKT HacaflOK 

25 mm: SL 0,8x5,5 mmx1 



® 25 mm: TX10x1/TX15x1/TX20x1/ 
TX25x1 

CBep/ia no MeTa/i/iy M3 3,3 mmx1 /4,2 mmx1 
MamnTHbiki flepxaTe^b HacaflOK c 6bicTpofi cjDMKcai4i/iGM. 




HacaflKM flrm ujypynoBepTa 

27 lut. npoHHbie m KOMnaKTHbie, co cneuMa^bHOM 
KpynHOM 3ame^KOM. 
PH1x2/PH2x2/PH3x1 
© PZ1x2/PZ2x4/PZ3x2 1 352747 374052 

TX10x2/TX15x3/TX20x3 
TX25x3/TX30x1/TX40x1 
MamnTHbiki flepwaTe/ib HacaflOK c 6biCTpoi/i cf)HKcauMeM. 





SHOCKWAVE /~\ 

IMPACT DUTY W™ 



Bmtbi nnfi uiypynoeepTa 
Shockwave Impact Duty™ 



CucTeivia npMHafl/iexHOCTefi Shockwave Impact Duty™ MfleajibHO noflxoflMT He TOJibKO nnn pa6oT 
MMny^bCHbiM raMKOBepTOM, sto i/ifle/ibHoe peujeHne fl/ia /iK)6bix bmaob pa6oT no CBep/ieHUKD n 

3aKpyHMBaHMK). 

TeoMeTpiifl Shock Zone - pa3pa6oTaHO ajih tm6koctm. 

Shock Zone yMeHbLuaeT flaB/ieHi/ie Ha HaKOHenHi/iK HacaflKi/i 1/1 CHuxaeT pi/ick no/iOMKM. 

ConeTaHne flM3aMHa Shock Zone 1/1 cneuj/ia/ibHOi/i TepMOo6pa6o™ nor/iOLnatOT yqapbi m fle/iafOT HacaflKy 

6ojiee snacTMHHOM. 

KoMnpeccnoHHbiM KOBaHHbiM HaKOHenHMK o6ecneHMBaeT ouinHHyK) nocaflKy b ro/iOBKy BMHTa. 
KoHCTpyKunoHHayi da/lb - cneui/ia/ibHaa cfcopiviy/ia CTa/11/1 ae/iaeT HacaflKM Shockwave 6o/iee 

yCTOMHMBbIMM K B03fleMCTBMK) VflapOB. 





SHOCK 
ZONE 



A 



0B @M ® 



® fl/iMHa 25 mm: Va" Hex - 
© fl/iMHa 50 mm: Va" Hex - 
© fl/iMHa 90 mm: Va" Hex - 



DIN 3126 -C 6.3 
DIN 3126 -E 6.3 
DIN 3126 -E 6.3 



flaTpoH 


Pa3Mep 


MM 


Kon. 


YnaKOBKa 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


Phillips 


PH 1 


25 


2 


® 


352430 


370894 




90 


1 


® 


352591 


372492 
















PH2 


25 


2 


® 


352431 


370900 






25 


25 


® 


352551 


372096 






25 


250 (10x352551) 


© 


352704 


373628 






50 


1 


® 


352432 


370917 






50 


10 


® 


352975 


376322 






50 


100 (10x352975) 


© 


352979 


373360 






90 


1 


® 


352592 


372508 



® BnncTep 





PH 3 


25 


2 


® 


352433 


370924 




50 


1 


® 


352434 


370931 




90 


1 


® 


352593 


372515 



@ KoHTeMHep A/in xpaHemia 





PZ1 


25 


2 


® 


352435 


370948 






25 


25 


® 


352552 


372102 






90 


1 


® 


352594 


372522 




PZ2 


25 


2 


® 


352436 


370955 






25 


25 


® 


352553 


372119 






25 


250 (10x352553) 


© 


352705 


373635 






50 


1 


® 


352437 


370962 






50 


10 


® 


352976 


376339 






50 


100 (10x352976) 


© 


352980 


376377 






90 


1 


® 


352595 


372539 


















PZ3 


25 


2 


® 


352438 


370979 






25 


25 


® 


352554 


372126 






50 


1 


® 


352439 


370986 






© flwcnjieti 
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SHOCKWAVE /~\ 

IMPACT DUTY W™ 




Pa3Mep 



fljiMHa, 

MM 



Kon. 



YnaKOBKa A V™ K * n Ng Ko * EAN 
ynaKOBKa 4932 40 02395 



® BnncTep 



Hex 



TX10 


25 


2 


® 


352598 


372560 






TX15 


25 


2 


® 


352440 


370993 




TX 20 


25 


2 


® 


352441 


371006 






25 


25 


® 


352555 


372133 






25 


250 (10x352555) 


© 


352706 


373642 






50 


1 


® 


352442 


371013 






50 


10 


® 


352977 


376346 






50 


100 (10x352977) 


© 


352981 


376384 






90 


1 


® 


352596 


372546 






TX 25 


25 


2 


® 


352443 


371020 






25 


25 


® 


352556 


372140 






25 


250 (10x352556) 


© 


352707 


373659 






50 


1 


® 


352444 


371037 






50 


10 


® 


352978 


376353 






50 


100 (10x352978) 


© 


352982 


376391 






90 


1 


® 


352597 


372553 




TX30 


25 


2 


® 


352445 


371044 






25 


25 


® 


352557 


372157 






25 


250 (10x352557) 


© 


352708 


373666 






50 


1 


® 


352985 


376421 




TX 40 


25 


2 


® 


352599 


372577 






25 


25 


® 


352709 


373673 






25 


250 (10x352709) 


© 


352983 


376407 






50 


1 


® 


352986 


376438 






TX 50 


25 


2 


® 


352600 


372584 






25 


20 


® 


352710 


373680 






25 


250 (10x352710) 


© 


352984 


376414 




Hex 4 mm 


25 


2 


® 


352446 


371051 




Hex 5 mm 


25 


2 


® 


352447 


371068 











hi 






nn 







KoHTeMHep fljia xpaHeHMfl 




© AwcruieM 




npjiMOM LWiim SL 0,6x4,5 25 2 ® 352601 372591 




SL 0,8x5,5 25 2 ® 352602 372607 



SL 1,2x6,5 25 2 ® 352603 372614 



69 




SHOCKWAVE /~\ 

IMPACT DUTY W™ 



Ha6opbi Shockwave Impact Duty™ 



OnucaHue Kon. 


ApTMKyn 
N2 4932 


Kon EAN 

4002395 


Ha6op M3 IS ynaKOBOK Shockwave 


f\nn AeMOHCTpauMM ^ 

(co,qep>KMT 10 Ha6opoB ynaKOBOK, no 15 lut.) 


352605 


372638 



KoMn/ieKTau,i/m: 

1 x PH1 /2x PH2 

1xPZ1 /2xPZ2/1xPZ3 

1 x TX10 / 2x TX15 / 2x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 
1 MarHMTHbiM Ae>KaTe/ib 6ht aiuhom 60 mm 
To/lbKO u/m fleMOHCTpaunn 



Ha6op M3 28 6mt m Topueebix HacaflOK Shockwave 



KoMn/ieKTaui/m: 

A/iMHa 25 mm 1 x PH1 / 3x PH2 / 2x PH3 
1xPZ1 /3xPZ2/2xPZ3 
1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30 
1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm 
i flJiMHa 50 mm 1 x PH2 / 1 x PH3 
1 x PZ2 / 1 x PZ3 
1 x TX20 / 1 x TX25 

TopUOBbIM KJIKDH flJlfl 60/1T0B C LUeCTI/irpaHHOM rOJIOBKOM 48 MM! 

1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 1 0 mm 
1 MarHMTHbiki flexaie/ib 6mt ujii/ihom 60 mm 
Aucruieti 
' (6 Ha6opoB no 28 lut. 4932352455) 



1 



352455 317143 



1 



352456 371150 




© 



© 



Ha6op ii3 30 KOMnaKTHbix 6mt m ceepen Shockwave 



KoMn/ieKTaui/m: 

4 LuecTurpaHHbix CBep/ia Shockwave Impact Duty™ flfOMMa: 1 

0 3/4/5/6 mm 

BuTbi fl/m 3aKpyHMBaHMa Shockwave Impact Duty™: 
fljiMHa 19x25 mm 1xPH1 /2xPH2/1xPH3 
1xPZ1 /4xPZ2/1 xPZ3 
1xTX15/2xTX20/2xTX25 
2xTX30/1xTX40/1xTX50 
A/iMHa 6x50 mm 1 x PH2 / 2x PZ2 

1xTX15/1xTX20/1xTX25 

1 MarHMTHbiM flexaieub 6mt aumhom 60 mm 
flucn/ieM 

(6 Ha6opoB no 30 lut. 4932352894) 



352894 375523 



352895 375530 
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SHOCKWAVE /~\ 

IMPACT DUTY W™ 



Ha6opbi Shockwave Impact Duty™ 



06TeKaeMbiM flM3aMH fl/ia HOLUGHi/ifl b KapiviaHe. 

flepxaie/ib 6mt c pa3flBM>KHbiM naipoHOM fl/ia Ha,qe>KHoro 3aKpermeHMfl 

A^MHHbix LuypynoB. 

06Lnaa fl/iHHa - flo 1 1 0 mm. 

PyKOHTKa LuypynoBepia c cppom-a/ibHOM 3arpy3K0M. 

HacaflKa fl/ia 3aHi/iCTKi/i Meia/i/ia 0,75/1,0/1,5/2,5 mm. 

MapKep b cpopMe neT/ii/i ,qo 5 mm 2 . 




OnucaHue 



Kon. 



ApTMKyn Kon EAN 
N2 4932 4002395 



Ha6op 6mt Shockwave 1 113 2 npeflivieTOB 



KoMrmeKTaui/m: 
1xPH2 

1xPZ1 /2xPZ2/1xPZ3 
1 x TX20 / 1 x TX25 

1 x SL 0,6 x 4,5 mm / 1 x SL 0,8 x 5,5 mm 
1 LUGCTi/irpaH hi/Ik 4 / 1 LuecTi/irpaHHi/iK 5 
1 flepxaie/ib 6mt a/whom 76 mm 
_ flMcruieti 

^ (10 Ha6opoB no 12 lut. 4932352940) 



© 



352940 375981 



1 352942 376001 
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SHOCKWAVE /~\ 

IMPACT DUTY W™ 



ronoBKii VsT 



dajib Impact Duty™ - sto BbicoKOKaHecTBeHHbiM crmaB, KOTopbiM o6ecneHMBaeT MaKCMMa/ibHyK) 

npOHHOCTb l/l flO/irOBeHHOCTb. 

npeun3M0HHafl nocaflKa. 

yr/iy6/ieHkm no3BOJiflK)T ycmiwo pacnpefle/iflTbca no bcgm noBepxHOdn ro/iOBKM. 
flocTyn k TpyflHOflOdynHbiM Meciaivi 6jiaroflapfl ManoM tojilumhg deHbi. 
r7iy6i/ma 3eBa no3BO/ifleT sawnBaTb /iio6bie raMKi/i. 

Jla3epHaa MapKi/ipoBKa pa3Mepa no3BO/ifleT zierKO i/i^ghti/i c|d 1/114 i/ipoBaTb ro/ic-BKy 1/1 He CTi/ipaeTca. 



A 


B, 

MM 


c, 

MM 


D, 

MM 


E, 

MM 


F, 

MM 


„ ApTMKyn N2 

Koji. 4932 


Kofl EAN 
4002395 




8 


78 


12 


15 


21,8 


1 352847 


375059 


y 2 " 


10 


78 


12 


17 


21,8 


1 352848 


375066 


Vi' 


11 


78 


12 


18 


21,8 


1 352849 


375073 


Vi' 


12 


78 


12 


19 


21,8 


1 352850 


375080 


Vi' 


13 


78 


12 


20 


23,8 


1 352851 


375097 


Vi' 


14 


78 


15 


22 


23,8 


1 352852 


375103 


Vi' 


16 


78 


15 


23,8 


23,8 


1 352853 


375110 


Vi' 


17 


78 


18 


25,8 


25,8 


1 352854 


375127 


Vi' 


19 


78 


21 


27,8 


27,8 


1 352855 


375134 


Vi' 


21 


78 


24 


29,8 


29,8 


1 352856 


375141 


Vi' 


24 


78 


24 


33,8 


33,8 


1 352857 


375158 


Vi' 


27 


78 


24 


37,8 


37,8 


1 352858 


375165 


Vi' 


30 


78 


24 


41,8 


38 


1 352859 


375172 


Vi' 


32 


78 


24 


43,8 


38 


1 352860 


375189 



Ha6op M3 10 tojiobok 

© 1 /2"AK)MMa 

KoMrmeKTauym: 8/10/11 



Shockwave Impact Duty™ 

/12/13/14/16/17/19/21 mm. 



352861 



375196 




rOJlOBKM V/T 



OnucaHue 

Ha6op M3 20 ro/ioBOK Shockwave Impact Duty™ 

1 /4"AK)MMa 

KoMn/ieKTauwfl: 12 ro/iOBOK Va" flfOMMa: 
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm. 
06u\ds\ fl/iMHa 50 mm. 

6 CMGHHbix 6mt fl/ifl LuypynoBepTOB a/ii/ihom 25 mm: 
® PH2, PZ2, TX 15, TX20, TX25, TX30 

1 naipoHHbiki LuecTurpaHHbiM nepexoflHi/iK Va" flKMMa 

KBaflpaTHbIM XBOCTOBMK WflKMMa 

1 nepexoflHMK fl/ia HaKOHGHHMKa Va" KBaflpaTHbiki (F) 
Va" flfOMMa LuecTurpaHHbiM 
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A 


B, 


c, 


D, 


E, 


F, 




MM 


MM 


MM 


MM 


MM 


Va" 


4 


50 


3 


7,7 


12,8 


Va" 


4,5 


50 


3,5 


8 


12,8 


Va" 


5 


50 


4 


8,8 


12,8 


Va" 


5,5 


50 


4,5 


9,5 


12,8 


Va" 


6 


50 


6 


9,8 


12,8 


Va" 


7 


50 


6 


11,4 


12,8 


Va" 


8 


50 


7,5 


12,5 


12,8 


Va" 


9 


50 


7,5 


13,8 


13,8 


Va" 


10 


50 


9 


14,3 


14,3 


Va" 


11 


50 


11 


16,8 


16,8 


Va" 


12 


50 


12 


17,8 


17,8 


Va" 


13 


50 


12 


18,8 


18,8 



ApTMKyn N° Koa EAN 



4932 4002395 




M-E 

352862 375202 I 




SHOCKWAVE /~\ 

IMPACT DUTY \ I 



MarHMTHbie nepHcaTenM HacaflOK 



KoHCTpyKUMOHHaa cia/ib n TepMOo6pa6oTKa fljia MaKCwvia/ibHOM npoHHOCTM m 3/iacTMHHOc™. 
KoHCTpyKUkia 1/13 BbicoKonpoHHOM CTani/i Bbi,qep>KMBaeT HenpaBM/ibHoe ncno/ib30BaHne 
flpoHHbiM MarHMTHbiM HaKOHGHMK fl/ia 6e3onacHoro 3axBaia. 



OnucaHue 

© MarHMTHbiM AepxcaTe/ib 
HacaflOK c LuecTurpaHHbiM 

XBOCTOBMKOM Va 

(DIN 3126 -E 6.3). 



06iiia5i 

flJIMHa, MM 



60 



Kon. 



ApTMKyn N° 
4932 



352406 



Kon EAN 
4002395 



370658 



MarHMTHbiM flepwaTe/ib 6mt - fl/iMHHaa cepwfl 

c LuecTurpaHHbiM xboctobmkom Va" 
(DIN 3126 -E 6.3). 

© 152 
© 305 



48324511 45242301980 

48324512 45242301997 



MarHMTHbie Topiieebie HacaflKii 



KoHCTpyKunoHHaa da/lb m Tepivioo6pa6oTKa fljia MaKCMMa/ibHOM npoHHOCTM m HaflexHOc™. 
npoHHbiM MarHMTHbiM HaKOHGHHMK fl/ia 6e3onacHoro 3axBaia. 
Xboctobmk: LLIecTMrpaHHMK Va" DIN 3126 - E 6.3. 



Pa3Mep, 

MM 


AHKepHan 
pe3b6a 


fljiMHa, 

MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


5,5 


M3 


65 




352536 


371945 


6,0 


M3,5 


65 




352537 


371952 


Va" 




65 




352538 


371969 


7,0 


M4 


65 




352539 


371976 


5 /ie" 




65 




352540 


371983 


8,0 


M5 


65 




352541 


371990 


%" 




65 




352542 


372003 


10 


M6 


65 




352543 


372010 


12 


M7 


65 




352544 


372027 


13 


M8 


65 




352545 


372034 


17 


M10 


65 




352546 


372041 


Ha6op M3 5 TopueBbix HacaflOK 
© Shockwave Impact Duty™ 

CoflepxMT: 0 7/8/10/12/13 mm. 




1 


352822 


374809 



nepexoflHMKii 



OnucaHue 


06iiiafi fl/iMHa, 

MM 


Kon. 


ApTMKyn 
No 


Kofl EAN 
4002395 


riepexoflHMK 

© Va" Hex Va KBaflpaTHbiM 


50 


1 


48325030 


195039 


xboctobmk DIN 3126 - E 6.3 










riepexoflHMK 

© Va" Hex -> Vi' KBaflpaTHbiki 


50 


1 


48325032 


195046 


xboctobmk DIN 3126 - E 6.3 










riepexoflHMK 










Vi KBaflpaTHbiki xboctobmk -> 
© 1 /4"F. 


50 


1 


48034410 


195015 



floflxoflMT fl/ia HacaflOK fl/ia 



LUVDVnOBeDTOB. 





SHOCKWAVE /~\ 

IMPACT DUTY W™ 



Csepna no NieTanny HSS-G 



KanecTBO CBepe/i: BbicoKoe KanecTBO, CBepjieHkie Ha BbicoKnx o6opoiax. reoMeipua HaKOHGHHi/iKa: 
ToHKa 3acB6p.n1/iBaHi/ifl DIN 1412 C. W0/1 3aT0HKi/i: 135°. Oopivia LUHeKa: Thunderweb. LilecTurapHHbiM 
xboctobmk: 1 /4"(DIN 3126 - E 6.3) noKpbiTne/uBeT: llo/iMpoBaHHoe cepe6po. ripaBbie pexymne kpomkm. 
npuMeHeHne: noflxoflMT fl/ia CBep/ieHkm b CTa/iM, nyryHe, jiGri/ipoBaHHOM n HG/iGri/ipoBaHHOM CTani/i 
npoHHOCTbK) flo 900 H/mm 2 , flepeBe n n/iacTMKe. 

napa60/1MH6CKMM Tlin COGflMHMTGJlbHOM KpOMKM XapaKTepM3ayeTCfl 60JlbLUMM ynjlOTHGHl/IGM COeflMHM- 
TGJlbHOM KpOMKI/l fl/lfl BblCOKOM npOHHOCMT. Bblflep>KMBaeT BblCOKOe flaB/ieHkie l/l BblCOKI/IM KpyT^LUMM MOMeHT. 

OTKpbiTaa cfeopivia ujHeKa Thunderweb i/iaea/ibHO noflxofli/u fljia pa6oTbi c TBepflbiMi/i Maiepna/iaMi/1, 
Hanpniviep HepxaBeiomei/i da/in. HoBbiM AH3afiH 6bicipo yqa/ifleT ropanyio cipy>KKy, CHuxaeT B03fleMCTBne 
HarpeBaHna, yBe/iwHMBaeT npoHHOdb CBepjia. 



0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


3 


70 


23 




352448 


371075 


3,2 


70 


23 




352606 


372645 


4 


80 


32 




352449 


371082 


4,8 


90 


29 




352607 


372652 


5 


90 


29 




352450 


371099 


6 


93 


32 




352451 


371105 


7 


96 


35 




352452 


371112 


8 


96 


35 




352453 


371129 



© 



Ha6op Shockwave Impact Duty™ 6 ujt. 

0 3/4/5/6/7/8 mm. 



352454 



371136 



© 



KNUCKLE 1 



HOBHHKa 



yc/iOBi/inx pa6oTbi 



Bo3fleMCTBne paccHi/rraHO. MoxeT i/icno/ib30BaTbCfl KaK b 6ecnpoBOflHbix, TaK 1/1 b i/iMny/ibCHbix flpe/iax. 
KoMnaKTHaa yrnoBaa HacaflKa. 

1/lflea^bHO noflxoflMT fljia pa6oTbi b orpaHMneHHbix m TecHbix npocipaHCTBax. 
npoHHaa MeTa/i/ii/iHecKaa KOHCTpyKu,i/m fl/ia nomoLneHi/m yqapHoro MMny/ibca. 
Pa6oHi/ie n 03 1/1141/11/1 0° 1/1 30°. 

LUecTMrpaHHbiM xboctobmk V/'fliOMMa BCTaBjiaeTCfl HenocpeflCTBeHHO b naipoH, 
hto npeflOTBpaLi^aeT npocKa/ib3biBaHne. 

floflxoflMT fl/ia pa6oTbi c MMny^bCHbiM raMKOBopTOM Va Hex, KpyTflini/iM momcht flo 180 Hm. 



90 mm 




" BbicoTa 40 mm npi/i HaK/iOHG 30° 



28 mm* 



OnucaHue 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


Knuckle™ 

1 x Knuckle™ 
1xPH1 /2xPH2 
1xPZ1 / 2xPZ2/1xPZ3 
1xTX15/1xTX20/1xTX25 


1 


352938 


375967 


_ flMcn^ew 

^ (10 Ha6opoB no 10 lut. 4932352938) 


1 


352939 


375974 




74 



SHOCKWAVE /~\ 

IMPACT DUTY V_/tm 



OSD2 - yraoeafi HacaflKa Ann uiypynoeepTa 



yrnoeafi HacaflKa OSD2 Ann uiypynoeepTOB - 
MfleanbHoe pemeHiie Ann csepneHi/m 1/1 
3aBMHHMBaHi4fi uiypynoB b TpyflHOfloCTyriHbix 
MecTax. 



® 




H 1GQ mm H 

© Va ujecTiirpaHHbiM naTpoH 

- MamnTHbiM 

- MexaHM3M 6/10KI/ipOBKI/l HacaflKM 

- yro/i 90° 

- rioflxofl^T HacaflKM m CBGp/ia c xboctobmkom CTaHflapT 25-mm (C6.3), 
n c LuapoBbiM (E6.3) 

© MeTajiJinnecKiie niecTepHi/i 11 Kopnyc 

- ripei4M3MOHHblM MGTaJIJIMHGCKMM peflyKTOp fl/lfl TOHHOM M KOMC^OpTHOM 

pa6oTbi 

- npeBoexoflHafl nepeflana moli^hoctm 

- Mmgh BbicoTy Bcero nuiub 51 mm, otjimhho noflxoflMT flj~m npi/iMGHGHi/m b 
orpaHMHGHHbix npocTpaHCTBax 

© EcwoBan pyHKa c m^tkhm 38xb8tom 

- Bo3MO>KHOCTb BpamGHi/m pyHKi/i BneBO n BnpaBO Ha 360° 

- 4 6noKnpoBOHHbix nonoxGHi/m 

© flByxcTyneHnaTbiM LuecTurpaHHbiii Ban 

- CTyneHb 1: CTaHflapTHbiM 1 / 4 7(6 mm) LuecTurpaHHbiM xboctobmk fl/ia 

MHCTpyMGHTa C yCTaHOBKOM HenOCpeflCTBeHHO B LUnUHfleJIb MHCTpyMGHTa 

mjim naTpoH 

- CTyneHb 2: 10-mm LuecTurpaHHbiM xboctobmk flj~m ynyHiuGHi/m 3axBaTa 

b 6o/igg KpynHbix naTpoHax b c/iynaG Bbino/iHGHi/m 6o/iee Tfl>KG/ibix pa6oT 

ripoMbiLu/ieHHoe ncnojiHeHiie 

- flj~m npi/iMGHGHi/m co bcgmi/i aKKyMyrmTopHbiMi/i MHCTpyMGHTaMn 

- KpyT^mnki MOMGHT flO 40 Hm M MaKCMMaJIbHa^ CKOpOCTM BpaU-lGHM^ flO 
1750 o6/mmh 

YHMBepCa/lbHOCTb 

- OSD2 npuroflGH KaK flj~m CBGp/iGHi/m, TaK n fl/ia i/icno/ib30BaHi/m b 
KanGCTBG 3aBMHHMBaHM5i uiypynoB 



OnucaHue 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


© OSD2 


1 


352320 


369799 


_ flMcn^ew 

^ (6 OSD2 - 2 4932352320) 


1 


352321 


369805 




npi/iHanneiKHOCTi/i ann 
LuypynoeepTOB 



OnucaHue 



O O 

o o 

o <t 

ui </> £2 

O O <0 



o 
o 

m 

CM 



o o o 

o o S 

O O CO O 

-i- cm <o y 

111 111 O s 

0) 0) g c 

OOm o 

H H <0 * 



ApTMKyn 
N2 



Kon 
UPC 

45242 



^ HaKOHGHHiiK flrm pa6oT no runco- ^ 
KapTOHy b c6ope 


• 


1 


49261036 


185245 


© HaKOHGHHiiK flrm caiviope30B b c6ope 


• 


1 


49261082 


185375 


MarHMTHbiM flep>KaTejib 1 A" ^ 

HacaflOK 76 mm. 




1 


48323065 


128600 


MarHMTHbiM flepacaTe/ib 1 A" 










HacaflOK 76 mm. flono/iHHTe/ibHO 


• 


1 


48323070 


128655 


HaKOHGHHMK 49261036. 










Ha6op ujecTMrpaHHbix HacaflOK, 










® 3 npeAMeia. B Ha6op bxoaht: 


• 


• 1 


49663004 


207848 



© 





MamnTHbie HacaflKi/i 6, 8 i/i 10 mm. 



npiiHaflneiKHOCTii Aifi uiypynoeepTOB 
c Jiem-OHHOM noflaneM 



OnucaHue 



HanpaB/ifitoiuia^ HacaflKa c KBaflpaTHbiM 

© xa/iOM 120 mm fl/ia Mara3i/iHa c 

jightohhom noflaneM 48051000. 

HanpaBrmtoujiafl HacaflKa c KBaflpaTHbiM 
© xa/iOM 140 mm fl/ifl Mara3MHa c 

jightohhom noflanei/i 48051005. 

HanpaB/isiiOLijafl HacaflKa Phillips ajisi 
© Mara3MHa c zieHTOHHOi/i noflanei/i 48051005 

- 140 MM. 

HanpaBrmiomafl HacaflKa Phillips No 2 flrm. 

© Mara3MHa c neHTOHHOM noflanei/i 48051000 

- 120 MM. 



o 
o 
o 

111 
3 
o 



So o 

1© E 
pin g 



in im 

cm 8! 

in ^ 



T 
S 



ApTMKyn 
N2 



1 48301526 



Kon 
UPC 

45242 



124312 



• • 1 48301527 124329 



• • 1 48301528 124336 



• • 1 48301521 124268 



© 



flpMHaflneiKHOCTM flnn uivinyjibCHBix 
raMKoeepTOB 



76 



OnMcaHMe 


Kon. 


ApTMKyn 
No 


Kon UPC 
45242 


CTonopoHaa ujnM/ibKa, KBaflpaTHaa. 

HacaflKa He cockohi/it ,qo Tex nop, noKa CTonopHaa 
Lunn^bKa He HaxaTa. 


1 


49170405 


178919 


^ nepexoflHMK 

V2 KBaflpaTHbiM XBOCTOBMK - > 7 /ie" Hex 1 1 LUeCWpaHHMK 


1 


48660061 


155118 



naTpoHbi m ananTepbi FIXTEC m SDS-plus 



MHCTpyivieHT npMHaanexcHOCTb Ap ™ K 3 ^ N9 5g£2 



© 



379877 



346561 




399152 



357628 



TOJibKO Ann BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, 
V1 8 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X. 



■Km 



352299 



369584 



TOJibKO fl/ifl PH 26 X, KH 24 XE, KH 26 XE, 
KH 28 Super XE. 



OUNF 



371807 



344710 



© 



TOJibKO fliifl PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, 

PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, 

KH 28 Super XE, BH 26 LXE, PH 26 X. 



399154 



357635 



Aflarrrep nofl naipoH + LuecTurpaHHMK (%" Hex). 
Ana pa6oTbi c 6i/iTaMM. 



367438 



337668 



® 



Aflamep nofl naipoH co CTonopHbiM bmhtom. 



367166 



334438 




KmoneBbie naTpoHbi 



OTKpblTMe 

KynaHKOB, 

MM 



KpenneHMe 



5 s 
c x 



0) 

a 



ao> * a> 
r a m a 



o 
a 

H 

ro _ 
2 



ApTMKyn 
No 
4932 



Kofl EAN 
4002395 













2 * 






1,0-10 


3 / 8 "x24 


• 


• 


• 


• A 1 


373412 


349760 


1,0-10 


1 / 2 "x20 


• 


• 


• 


• A 1 


269401 


302932 


1,5-13 


y 2 "x2o 




• 


• 


• A 1 


218111 


300051 


1,5-13 


y 2 "x2o 


• 


• 


• 


• A 1 


267980 


300488 


1,0-16 


KoHycz B 16 




• 




C 1 


127010 


306169 


3,0-16 


M 18x2,5 


• • 


• 


• 


C 1 


320014 


310784 


3,0-16 


1 / 2 "x20 




• 


• 


C 1 


363753 


332953 


5,0-20 


KoHycz B 22 




• 




E 1 


117031 


305827 




KmoneBbie naTpoHbi Ann i/mcTpyivieHTOB co cneui/ianbHoti nocaAKOM 



OTKpblTMe 

KynaHKOB, 

MM 

1,0-10 
1,0-10 
2,0-13 



KpenneHMe 

3 / 8 "x24 
3 / 8 "x20 

y 2 "x2o 



Ann MHCTpyivieH- 

tob co Khioh 
cnei4M(|)MHecKOM naTpoHa 
nocaAKOM 



HDE 6 RQ 
HDE 10 RQ 
HDE 13RQD 



H 
J 
K 



R 

5 * 

a 



ApTMKyn 
N2 



48660817 
48662115 
48661355 



Kofl UPC 
45242 



155705 
157327 
156542 



Va'KniOHeBOM naTpoH c xboctobnkom 



OTKpblTMe 

KynaHKOB, KpenneHMe 

MM 



6 

a - 

I! tm 8 A "»™ Kyn KoflEAN 

5& I 1 4M2 4002395 

c o 

• D 1 314867 300112 



o 
a 

H 



0,5-6,5 



Hex 1 / 4 " 




npuHaflJie/KHOCTM Ann naTpoHOB 



78 



OnMcaHMe 


TMn 


Ref. Kon. 


ApTMKyn 
N2 
4932 


Koa EAN 

4002395 




A 


S2A 1 


221378 


302765 




B 


S2AT 1 


310612 


309177 




C 


S3T 1 


221379 


306381 




D 


S14 1 


304684 


300105 


© Kjik>h naipoHa 


E 


S4 1 


221380 


306398 




G 


S2 1 


319995 


303724 




H 




48663350 


45242157600 




J 




48663240 


45242157501 




K 




48663280 


45242157556 


^ KjlK)H (SW 13) CHflTMfl 

naTpoHa. 






315788 


30261 1 


^ KoHyc Mop3e fl/ia naTpoHOB 
c nocaflKOM B16 mjim B22. 


MT3-» B16 




117042 


305834 


MT3 -> B22 




117044 


305841 


BbiTa/iKMBaTe/ib DIN 317 a3Mep 3 






604226 


311248 



~1 




® 



BecKiiioHeBbie naTpoHbi 



OTKpblTMe 

KynaHKOB, 

MM 


KpenneHMe 


IS 

&s 


X 

R 

g tt 

a 

c 


0) 

a 
BE 


R 

R J3 
X C 

ao 
r a 

5* 


M 
< « 


o 
fi) 

H 

O 

o 

T 
S 


ApTMKyn 
No 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1,0-10 


%"x24 




• 










349457 


318155 


1,0-10 


1 / 2 "x20 




• 










364382 


337675 


1,5-13 


Vi x20 














376531 


346332 


1,5-13 


Vi 'x20 




• 










376533 


346349 


1,5-13 


y 2 "x20 














364265 


334056 


1,5-13 


y 2 "x2o 




• 










364267 


334070 




BecKiiioHeBbie naTpoHbi FIXTEC (Ann MHCTpyivieHTa c 6/iokmpobkom uinMHflenfi) 



OTKpblTMe 

KynaHKOB, 

MM 



1,5-13 



KpenneHMe 



5 s 
xS 

O R 

S8 

O 2 



g ■ 

a 



a 

EC 



R 

R J3 
X C 

a o 
r a 

5* 



2 5 
>§ 

< « 



ApTMKyn 
N2 
4932 



Kon EAN 

4002395 



1,0-10 






371018 


339365 


1,0-10 






372443 


345458 


1,5-13 






371913 


345366 




%"x24 



399492 



361137 



flpoMbiuifieHHbie 6ecKfiK>HeBbie naTpoHbi ajih yA^pHbix Apenen 



OTKpblTMe 

KynaHKOB, 

MM 

1,0-13 



KpenneHMe 



y 2 "x2o 



5 2 

xS 

&s 

c x 

R jj 
O 2 



£ R J3 

5 1 5 - 

o a o * o 

a R a m a 



ApTMKyn 
No 
4932 

364266 



Kofl EAN 
4002395 



334063 




flpoMbiujfieHHbie 6ecKnK)4eBbie naTpoHbi Am ApeneM 



OTKpblTMe 




IHbIM 
IM3M 


J3 


R 

R Ji 
X £ 


2 £ 


5CTBO 


ApTMKyn 


Kon EAN 

4002395 


KynaHKOB, 

MM 


KpenneHMe 


a. ± 
O R 

« 2 


o 
a 

BC 


ao 
r a 

5* 


>§ 


T 
S 
Q 

2 


No 
4932 



3,0-16 



KoHycz B 16 



127011 



306176 




BecKfiiOHeBOM naTpoH - aisi MHCTpyMeHTa co cneuna/ibHOM nocaAKON naTpoHa 



OTKpblTMe 

KynaHKOB, 

MM 



© 
© 
® 



1,0-10 
1,5-13 
1,5-13 



KpenneHMe 

y 2 x2o 
y 2 x2o 

FIXTEC 



Ann 

MHCTpy- 
MeHTOB CO 

cneuM$M- 

HeCKOM 

nocanKOM 

HDE 10 RQX 

HDE 13 RQX 



5 2 

*! 

c x 

R O 
O 2 



Si 
g ■ 

a 
c 



o 

1 
1 
1 



Kon 
EAN/UPC 



48661520 
42660755 
4932399214 



Kon UPC 
45242 



45242156795 
4002395891436 
4002395358236 




Nothing but HEAVY DUTY." 



npuHajifiejKHOCTii ahh a/iivia3Horo cBepneHMn 



WCHP-SB 
8-50 mm 



® CTaHflapTHbIM XBOCTOBMK V2" G 

© CTaHflapTHbIM XBOCTOBMK 1 V4" UNC 

© Tun n fluaivieTp kopohkm BbirpaBupoBaH 

Ha XBOCTOBMKG 



© CerivieHTbi 3aKpenneHbi c noMOU-ibK) 
/ia3epHOM CBapKM 

@ CerivieHTbi, BbicoTOM 10mm fl/ia 
npoflonxMTenbHoro cpoKa cny>K6bi 




© 



- OneHb tohkmm 2 mm cerMeHT flna 
6bicTporo CBepjieHna 

- 3aKpbiTbiM cerMeHT kpomkm atia 

XOpOLLieM npOM3BOflMTeJlbHOCTM 



WCHP-SB 
52-152 mm 



® 




© 



WCHP 

52-350 mm 



© 



yHi/iKa/ibHaa Turbo dpopwa cerMeHTOB 

- npeflBapi/rre/ibHO 3aToneHbi fl/ia Hai/myHLuei/i 
npon3BOflMTe/ibHOCTM, HaHi/iHaa c nepBoro OTBepcTi/m 

- OflHa BHeLUHflfl l/l flBe BHyTpeHHMM BbieMKM 

nnn ziyHLuero ox/iaxfleHMH n y,qa/ieHMfl w/iaMa 



MaTepiian 




WCHP-SB 
WCHP 


neHo6eTOHHbie 6/iokm 




✓ 


1/lcKycTBGHHbiM KaiviGHb 




X 


Accf)a/ibT 




X 


BeTOHHbie Tpy6bi 




✓ 


>Kg/i63o6gtoh oneHb >kgctkmm 


- c KpGMHMCTbiM 3ano/iHMTe/ieM 






- C KpGMHGM 


♦ 




- CBG>KI/IM 6GTOH 




>Ke/ie3o6eTOH MeHee >kgctkmm 


- C M3BeCTHflKOM 


✓ 


>Ke/ie3o6eTOH - c TBepflbiM HanojiHMTejieM 


- rpaHMT 

- KBapUGBbIM flGCOK 


✓ 


OmeynopHaa vnvina 




X 


TBepflbIM l/13B6CTHflK 




X 


l/l3B6CTHflK CpeflHeM TBGpflOCTM 




♦ 


M^rKMM l/l3B6CTHflK 




♦ 


TpaHMT 




X 


Mpaiviop 




♦ 


nopcjDMp 




X 


TuncoBbiM Ma?iK 




✓ 


KaMeHHaa KepaMMKa/KepaMMnecuKe Tpy6bi 




♦ 


LLInclDep 




♦ 


ririMTKa TBepflaa 




♦ 


rinnTKa ivmrKafl 




♦ 



%/ rioflxoflMT jiyHLue Bcero. 

PeKOMeHflOBaH f\m i/icno/ib30BaHWfl 
c 3TMMM Maiepi/ia/iaMi/i. 

^ rioflxoflMT. PeKOMeHflOBaH fl/iH nepnofln- 
necKnx pa6oT. OneHb xoponine xapaicre- 
pucTMKM npn pe3Ke flaHHbix Maiepna^OB, 
ho coKpamaeTca cpoK c/iy>i<6bi. 

X He noflxoflMT. He peKOMeHflOBaH fl/ia 
oti/ix Maiepna^OB. 



80 



KopoHKM Aifi a/iivia3Horo ceepneHi/ifi 



0, 

MM 



OnucaHue 



COBMeCTMMOCTb C MHCTpyMeHTOM 

A 

Pe3b6a 



DD3- DCM2-250C 
152 DCM2 350C 



8 WCHP-SB 8 
12 WCHP-SB 12 
14 WCHP-SB 14 
16 WCHP-SB 16 
18 WCHP-SB 18 
20 WCHP-SB 20 
22 WCHP-SB 22 

24 WCHP-SB 24 

25 WCHP-SB 25 
28 WCHP-SB 28 
30 WCHP-SB 30 
32 WCHP-SB 32 
35 WCHP-SB 35 
37 WCHP-SB 37 
40 WCHP-SB 40 
42 WCHP-SB 42 
45 WCHP-SB 45 
50 WCHP-SB 50 
52 WCHP52 

WCHP-SB 52 
62 WCHP 62 

WCHP-SB 62 
72 WCHP 72 
82 WCHP 82 

WCHP-SB 82 
92 WCHP 92 

WCHP-SB 92 
102 WCHP 102 

WCHP-SB 102 
112 WCHP 112 

WCHP-SB 112 
122 WCHP 122 

WCHP-SB 122 
132 WCHP 132 

WCHP-SB 132 
152 WCHP 152 

WCHP-SB 152 
162 WCHP 162 
172 WCHP 172 
182 WCHP 182 
202 WCHP 202 
225 WCHP 225 
250 WCHP 250 
300 WCHP 300 
350 WCHP 350 
350 WCHP 350 
%/ noflxoflMT jiyHwe Bcero. 



✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

✓ 



✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 



♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
✓ 



✓ 
✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 



1 / 2 "G 

y 2 "G 
y 2 "G 
y 2 "G 

1 / 2 "G 

y 2 "G 
y 2 "G 
y 2 "G 
y 2 "G 
y 2 "G 
y 2 "G 
y 2 "G 
y 2 "G 

VST G 

yr g 

y 2 "G 

y 2 "G 

y 2 'G 
iy 4 "UNC 
iy 4 "iiNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
i i / 4 "unc 
i i / 4 "unc 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 
iy 4 "UNC 



B 

Pa6oHan 
A jim Ha 

MM 

70 
200 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 



C 

06uiafi 
A jim Ha 

MM 

135 
265 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 



ApTMKyji 

N2 
4932 

352072 
352074 
352075 
352077 
352078 
352079 
352080 
352081 
352082 
352083 
352084 
352085 
352086 
352087 
352088 
352089 
352090 
352092 
399707 
352734 
399708 
352735 
399709 
399710 
352736 
399711 
352737 
399712 
352738 
399713 
352739 
399714 
352740 
399715 
352741 
399716 
352742 
399717 
352052 
399718 
399719 
399720 
399721 
399722 
399723 
399723 



Kon 
EAN 

4002395 

367269 
367283 
367290 
367313 
367320 
367337 
367344 
367351 
367368 
367375 
367382 
367399 
367405 
367412 
367429 
367436 
367443 
367467 
363582 
373925 
363599 
373932 
363605 
363612 
373949 
363629 
373956 
363636 
373963 
363643 
373970 
363650 
373987 
363667 
373994 
363674 
374007 
363681 
367092 
363698 
363704 
36371 1 
363728 
363735 
363742 
363742 



WCHP-SB 
0 8-50 mm 

I— A— | 



I— 0— I 

WCHP-SB 
0 52-152 mm 

I — AH 




WCHP 
0 52-350 mm 

I — A— | 



♦ flOflXOflMT. 





ripuHafliieHCHOCTM ana anMa3Horo 
ceepneHMfi 



OnucaHue 


DD3- 
152 


DCM2- 
250C/ 
350C 


ApTMKyn 
No 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


KoMn/ieKT KpenneHi/m 

rMJMI IJ loft 1 ftpol IJ lonylH b UclUnc. 

© Coflep>KMT: Kpene>KHbiM 6o/it, rafiKa-GapawcK, 
LuaM6a m 5 aHKepoB M 12 (Heo6xoflwvi 6yp fluaivieTpoM 
16 mm pfm KpenneHi/m aHKepoB). 


• 


• 


399731 


363827 


raenHbie kjik>hm 










TaeHHblM KTIKDH 1 % flfOMMa. 










firm yqepxaHi/m Liini/iH,qerm sneKTpoflBwraTerm npn 




• 


49964705 


45242222766 


CHflTI/M KOpOHKM. 

TaeHHblM KTIKDH C 3GB0M 32 MM. 










firm yqepxaHi/m Luni/iHflerm sneKTpoflBwraTerm npn 

CHflTI/11/1 KOpOHKM. 


• 




4931428009 


844791 


TaeHHblM KTIKDH 41 MM fl/lS^ CHflTkm KOpOHKM 

M3 Liini/iH,qerm 3/ieKTpoflBi/iraTerm. 


• 


• 


4931428010 


844807 


CiiCTGMa FIXTEC 










rioflxoflMT arm Bcex anMa3Hbix flBuraieneM c 










© KpenneHneM Liini/iH,qerm 1 V/'. 


• 


• 


352053 


367108 



© 



o 



npeflOTBpaLiiaeT 3aKnnHMBaHne kopohki/i b MexaHM3Me 
Luni/iHflerm. Kopohkm nerKO CHMMafOTCfl i/i 3aMei-mK)TCfl. 



© 



nepexoflHMK: c 1 V* flfOMivia Ha W flfOMivia 

OXBaTblBaKDLLIMM nepeXOflHMK C 1 1 /4"flK)MMa Ha OXBaTbl- 

BaKDLiiMM 1/2 flfOMMa. 06ecneHMBaeT 

COeflMHeHMe HaKOHGHHI/IKOB anMa3Hbix KOpOHOK 

< 50 mm co LunnHflenbHOM pe3b6oM 1 Va flKMMa 
Liini/iHflGrm daHKa. 


• 


• 


352627 


372850 




YflJlMHUTeJlb 

© 1 Va" flflMHOM 300 MM. 
1 Va" flflMHOM 400 MM. 


• 
• 


• 
• 


399724 
399725 


363759 
363766 




TejiecKoniiHecKMM yfljwHmejib 

^ Mcnonb3yGTCfl flnsi yciaHOBKn anMa3HOM ctomkm 
^ Ha Ha noBepxHOCTM 663 Kpene>KHbix 6o/itob. 

MaKCMManbHaa Harpy3Ka 500 Kr i/i flnnHOM 1,8-2,9 m. 


• 


• 


399732 


363834 


© 


BaKyyMHaa noMna VP 6 

firm ydaHOBKM npuHaflnexHOdeM flrm anMa3Horo 
CBepneHi/m Ha rnaflKi/ix i/i HepoBHbix noBopxHOCimx. 
© KoMnneKTaui/m: wnaHr 5 m c nepexoflHi/iKOM DW 7 
MoLiiHOCTb BcacbiBaHi/m: -850 M6ap 
MaKC. npon3BOflMTe^bHOCTb: 6 m 3 /h (100 ji/mmh) 
HanpnxeHMe: 220-240 B. 


• 


• 


352094 


367474 


© 


^ BaKyyMHaji n/iacTMHa 

^ CMGHHOG PG3MHOBOG yn/lOTHGHMG 4931428665. 


• 




352676 


373345 




WT 10 pe3epByap una BOflbi 

pG3GpByap fl/lfl BOflbi, eMKOCTbK) 10 flMTpOB. 

~ PG3GpByap noKpbu M3Hyipn n CHapy>KM noni/iscTpoM 

^ fl/lSq npGflOTBpaLUGHM^ n0flB/16HI/m p>KaBHMHbl. 

HaflewHaa noMna c flaBJiGHMGM! Max. 6 6ap, 
b KOMnnGKTG c 2,5 m wnaHroM flrm noflani/i BOflbi. 


• 


• 


399726 


363773 




BoflOc6opHoe KO/ibuo 

firm ncno/ib30BaHi/m co CBepnmibHbiM CTaHKOM DR 152 T. 
® flrm i/icno/ib30BaHi/m c HaKOHGHHMKaMM kopohok c MaKCMManbHbiM 

flMaMGTpOM 152 MM. 

BOflOC6opHOG KO/lbLIO fl/lfi DR 152 T. 




352677 
352678 


373352 
373369 


© 


flrm i/icnonb30BaHi/m co CBGpnunbHbiM CTaHKOM DR 250 TV. 
© firm i/icnonb30BaHi/m c KopoHKaMM c MaKCMManbHbiM fli/iaMeipoM 180 mm. 

CMGHHOG PG3MHOBOG KO/lbLIO fl/lfi DR 250 TV. 


399727 
399729 


363780 
363803 


© 


firm i/icnonb30BaHi/m co CBepnmibHbiM CTaHKOM DR 350 T. 

firm MCnOnb30BaHM?1 C HaKOHoHHI/IKaMI/l KOpOHOK C MaKCMManbHbIM 
® flMaMGTpOM 300 MM. 

CMGHHOG PG3MHOBOG KOnbLIO flrm DR 350 T. 




399728 
399730 


363797 
363810 


BdaBKa T= 50 mm 

~ flrm fluaMGTpoB kopohok > 250 mm m MaKCMManbHO 
^ 350 mm. HGo6xoflMMa ,qn^ BdaBKM MG>Kfly flBuraTGriGM 

1/1 CTOMKOM. BxOflMT B KOMnJlGKT K CTOMKG DR 350 T. 




• 


399736 


363872 


® 


KapeTKa nnn KpenneHMJi f\BV\raiem 

p,nn flBuraTGriGM MilwaukGG®. 

rioflxoflMT k CTOMKaM DR 250 TV n DR 350 T. 




• 


399733 


363841 











r 







® ^ 
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CucTeivia FIXTEC flnfi 
anMa3Horo ceepjieHi/m 



HOBOe TGXHMHGCKOG peLlieHMe n03B0JlfieT 3a CHMTaHHbie CeKyHflbl MeHflTb KOpOHKM 6e3 MCnOJlb30BaHMfl 

flonojiHMTe/ibHbix MHCTpyMGHTOB. Hai/i6o/iee pacnpocTpaHehmafl npo6neivia 3aK/iK)HaeTCfl b tom, hto 
kopohkm fl/ia a/iMa3Horo CBepneHMfi HaKpenKO 3acTpeBaK)T b mhctpymghtg, m M3BjieHb i/ix flaxe npn 
noMOLnn raenHbix kjikdhgm oneHb cjio>kho. C HOBbiM peLueHneivi ot Milwaukee® 3Ta npo6neMa yxoflMT b 
npoujjioe. Kopohkm mo>kho OTBMHTMTb, BbiHyTb m 3aivieHMTb, He npmviei-mfl MHCTpyivieHTOB. 

PeBO/iKDUMOHHbie aflamepbi FIXTEC nocTaBjiflfOTca c CMdeMOM nbmeyfla/iei-ii/m i/ijii/i 6e3 Hee, a TaK>Ke 
c pa3JiMHHbiMM TMnaMM xboctobmkob m noflxoflfiT fljifl ncnojib30BaHMfi c MHCTpyivieHTaMM flpyrwx 
npoM3BOflMTe/ieM. 



PaHbiue CeroflHfi 




PeiueHMe FIXTEC 



Pa6oTa 6e3 nbinn 



CncT6Ma Clean Line Turbo FIXTEC (CLR) 

CoBMecTMMa c KopoHKaMM fl/ia a/iMa3Horo CBep/ieHkm c pe3b6oM 1 1 A" UNC. OflHO M3 npenMymecTB npi/i yaa- 
neiHi/ii/i nbi/ii/i - sto yBe/ii/NeHne CKopocri/i CBep/iem/m i/i yBe/iMHem/ie npoflo/ixi/rre/ibHOCTi/i pa6oTbi KopoHKi/i. 



OnucaHue 



A 

flpMeMHan 

HaCTb MHCTp. 



CucTeivia Clean Line Turbo FIXTEC (CLR) M 1 8 x 2,5 



B 

Pe3b6a 
kopohkm 

1 y 4 " unc 



ApTMKyn Kofl 
N2 EAN 
4932 4002395 

352172 368242 



Pewem/ie FIXTEC 6e3 nbineyflaneHMfi 



nepexoAHMK FIXTEC 

CoBMecTMMbi c KopoHKaMM fl/ia ajiMa3Horo CBep/ieHkm c pe3b6oM M 16. 
CiaHflapTHbiM SDS-plus 6yp mo>kho wcno/ib30BaTb KaK ueHTpupyjomee CBep/io. 



OnucaHue 



n e pexo a h ii km FIXTEC 



A 

flpiieMHan 

HaCTb MHCTp. 

M 18x2,5 
Hex 1 1 mm 



B 

Pe3b6a 
kopohkm 

M16 
M16 



ApTMKyn Kofl 
N2 EAN 
4932 4002395 



399174 
399220 



357819 
358342 



* flo OKOHHaHMfi CK/iaflCKMx 3anacoB. 




CYXOE A JIM A3 HOE CBEPJ1EHME C 
fl b I J1 EYflAJl EH MEM - DCHXL 



■ BbicoTa cerivieHTa 10 mm 

■ CerMeHTbi 3aKpen/ieHbi c noMombK) /ia3epH0M CBapKM 

A Mcno^b30BaTb TO/ibKO npi/i otk/ijohghhom yqapHOM fleMCTBi/ii/i, He noflxofli/u fl/ia i/icno/ib30BaHi/m b pe>Ki/iMe nepcjDopaui/in. 
A npi/i npncBGpjiMBaHi/ii/1 o6fl3aTe/ibHO ncno/ib3yMTe uem-pi/ipytOLnee CBep/io. 




© 



MaTepuan 






I DCHXL 


MaTepMan 




DCHXL 


neHo6eTOH 






♦ 


TpaHMT 






X 


MCKyCCTBGHHbIM KaMeHb 




X 


TBepflbIM I/I3B6CTHHK 




✓ 


BblCOKOnpOHHbIM KnpnuH 




✓ 


MfirKMM I/I3B6CTH?1K 




♦ 


KnpnuH cpeflHeM nnoTHOCTM 


✓ 


MpaMop 






X 


MfirKMM KnpnuH 






♦ 


fljlMTKa 






X 


BeTOH 






X 










|/ B 6o^bLueM CTeneHM noflxoflm. 
X He noflxoflMT. 






♦ noflxoflMT b MeHbweM CTeneHM - peKOMeHflOBaH ajih nepnoflUHe- 
ckmx pa6oT. OneHb xoponine xapaKTepucTMKn npn pe3Ke flaHHbix 
Maiepna^OB, ho coKpamaeTCH cpoK cjiy>K6bi. 


OnucaHue 


0, MM 


A 

Pe3b6a 

KOPOHKM 


B 

Pa6oHan 
AiiiiHa 

MM 


c 

06uiafi 
A jim Ha 

MM 


ApTMKyn N° 
4932 


Koa EAN 

4002395 




DCHXL 38 1 > 


38 


1 1 / 4 "UNC 


420 


490 


399753 


364060 




DCHXL 52 


52 


1 1 /fUNC 


420 


490 


399163 


357703 




DCHXL 68 


68 


1 1 / 4 "UNC 


420 


490 


399164 


357710 




DCHXL 82 


82 


1 1 / 4 "UNC 


420 


490 


399165 


357727 




DCHXL 102 


102 


1 1 / 4 "UNC 


420 


490 


399166 


357734 




DCHXL 107 


107 


1 1 / 4 "UNC 


420 


490 


399754 


364077 




© DCHXL 112 


112 


1 1 / 4 "UNC 


420 


490 


399167 


357741 




DCHXL 117 


117 


1 1 / 4 "UNC 


420 


490 


399755 


364084 




DCHXL 122 


122 


1 1 / 4 "UNC 


420 


490 


399168 


357758 




DCHXL 127 


127 


i i / 4 "unc 


420 


490 


399169 


357765 




DCHXL 132 


132 


1 1 / 4 "UNC 


420 


490 


399170 


357772 




DCHXL 152 


152 


i i / 4 "unc 


420 


490 


399171 


357789 




DCHXL 162 


162 


1 1 / 4 "UNC 


420 


490 


399172 


357796 




1) npi/i 3acBGpnMBaHMM He peKOMeHflyeTca i/icncmb30BaTb ueHTpi/ipytoLnyio 3Be3fly. 








OnucaHue 






A 

npiieMHafl 

HaCTb MHCTp. 


B 

Pe3b6a 

KOPOHKM 


ApTMKyn N° 
4932 


Koa EAN 

4002395 




© FIXTEC Clean Line Rotor (CLR) 


M 18x2,5 


1 y 4 " unc 


352172 


368242 




OrmcaHue 










ApTMKyn N° 
4932 


Koa EAN 

4002395 





© 



HAH 




HanpaBJiatoiUMM CTeprceHb pjw\ DD2-160. OcHau^eH 6/iOKnpoBOHHbiM 
© bi/ihtom (4931622432), KfiKDH-niGCTi/irpaHHi/iK (4931616044) ppn 

HanpaB^fOLi^ero CBep/ia SDS-plus (8x160 mm, 4932307071). 

HanpaBJiaiomiiM CTep>KeHb ai* DD3-152. Tpe6yeT HanpaB/ia- 
^ \ou\ero CBep/ia SDS-plus (8 x 1 10 mm, 4932307070). 

Uem-pupyKDLnafl 3Be3fla (2 lut b KOMn/iGKTG) (fl/ia i/icno/ib30BaHi/m TO/ibKO c HanpaB/iflKDLnei/i 399173) 



399173 



352679 



357802 



373376 




® 



0, MM 


ApTMKyn N° 
4931 


Koa EAN 

4002395 


0, MM 


ApTMKyn N° 
4931 


Koa EAN 
4002395 


52 


393176 


358380 


117 


403508 


364107 


68 


393177 


358397 


122 


393181 


358434 


© 

W 102 


393178 


358403 


^ 127 


393182 


358441 


393179 


358410 


© 

W 132 


393183 


358458 


107 


403507 


364091 


152 


393184 


358465 


112 


393180 


358427 


162 


393185 


358472 



© 



V 



84 



CYXOE A JIM A3 HOE CBEPJ1EHME C nblJIEyflAJIEHMEM 
fl/lfl BblPE3AHMfl n0flP03ETHMK0B - DCHX 



■ BbicoTa cerMema 10 mm 

■ CerMeHTbi 3aKpen/ieHbi c noMombK) jia3epHOM CBapKM 

■ rioflxoflMT nnn ydaHOBKM no,qpo3eTHMKOB m ajieKipunecKnx 6/iokob. 

A Mcno/ib30BaTb TOJibKO npn otk^johghhom yqapHOM agmctbum, He noflxoflMT fl/ia wcnojib30BaHkm b pe>KMMe nepcjDopauMM. 




MaTepna/1 


DCHX 


MaTepuan 


DCHX 


neHo6eTOH 


♦ 


TpaHMT 


X 


1/lCKyCCTBGHHblM KaMeHb 


X 


TBepflbIM I/I3B6CTH?1K 


✓ 


BblCOKOnpOHHbIM Knpni/iH 


✓ 


Mfll~KI/IM l/l3B6CTHflK — CpGflHGM TBGpflOCTM/MflrKMM 


♦ 


KnpnuH cpeflHeM nnoTHOCTM 


✓ 


MpaMop 


X 


M^rKMM KnpnuH 


♦ 


ririMTKa 


X 


BeTOH 


X 






%/ noflxoflMT b 6o^bLueM ctghghm. 

^ riOflXOflMT B MGHbLUGM CTGnGHI/l - pGKOMGHflOBaH fl/lfl riGpMOflMHG- 
CKMX pa60T. OHGHb XOpOLUMG XapaKTGpMCTMKM npi/1 pG3KG flaHHblX 

MaTGpnanoB, ho coKpamaGTCH cpoK cjiy>K6bi. 


X Hg noflxoflMT. 




A 

OnucaHue 0, mm Pe3b6a 

KOPOHKM 


B 

Pa6oHan 
A jim Ha 

MM 


c 

06uian ApTMKyn N° Kon EAN 
AJiMHa 4932 4002395 

MM 




DCHX 68 68 1 1 / 4 " UNC 
® DCHX 82 82 1 1 / 4 " UNC 


60 


130 399217 358311 




60 


130 399218 358328 





OnucaHue 


A 

npueiviHafl 

HaCTb MHCTp. 


B 

Pe3b6a 

KOPOHKM 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


© CucTGMa Clean Line Turbo FIXTEC (CLR) 


M 18x2,5 


1 1 / 4 "UNC 


352172 


368242 


OiMcamie 






ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 



® 




HanpaB/iJiKJLUMM depweHb ajih DD2-160. OcinainGH 6/iOKnpoBOHHbiM 
bmhtom (4931622432, 6e3 pucyHKa), KJitOH-LuecwpaHHWK (4931616044) 
(3) fl/ifl HanpaBJiflK)Lip-o CBepna SDS-plus (8x110 mm, 4932307070). 
HanpaB/ifliOLijiiti CTepaceHb fl/ia DD3-152. Tpe6yeT HanpaB/in- 
WLi^ero CBepna SDS-plus (8 x 1 10 mm, 4932307070). 



399221 



352680 



358359 



373383 




CYXOE A JIM A3 HOE CBEPJ1EHME C nblJIEyflAJIEHMEM 
flJlfl BblPE3AHMfl n0flP03ETHMK0B - DCU/DCH 



■ BbicoTa cerivieHTa 7 mm. 

■ CerMeHTbi 3aKpen/ieHbi c noMombK) jia3epH0M CBapKM 

■ rioflxoflMT nnn ydaHOBKM no,qpo3eTHMKOB m ajieKipunecKnx 6/iokob. 

A Mcno/ib30BaTb TO/ibKO npi/i otk/ijohghhom yqapHOM agmctbum, He noflxofli/u fl/ia i/icno/ib30BaHi/m b pe>Ki/iMe nepcjDopauMM. 

® ® ©/© ® 

"fc*«H- g 



MaTepiia/i 


1 DCU 


DCH 


MaTepuan 


1 DCU 


DCH 1 


neHo6eTOH 


♦ 


♦ 


TpaHMT 


X 


X 


1/lCKyCCTBGHHblM KaMeHb 




X 


TBepflbIM I/I3B6CTH?1K 


♦ 


✓ 


BblCOKOnpOHHbIM KnpnuH 


♦ 


✓ 


MarKMM l/l3B6CTHflK 


✓ 


♦ 


KnpnuH cpeflHeM nnoTHOCTM 


✓ 


✓ 


MpaMop 


X 


X 


MflrKI/IM KnpnuH 


✓ 


♦ 


rinnTKa 


X 


X 


BeTOH 


X 


X 








%/ floflxoflMT b 6o^bLueM cTeneHM. 






X He noflxoflMT. 







^ flOflXOflMT B MGHbLUGM CTGflGHI/1 - pGKOMGHflOBaH flJlfl nGpMOflMHG- 



CKMX pa60T. OHGHb XOpOLUMG XapaKTGpMCTMKM npi/1 pG3KG flaHHblX 

MaTGpnanoB, ho coKpamaGTca cpoK cjiy>K6bi. 



OnMcaHMe 


0, MM 


A 

Pe3b6a 

KOPOHKM 


B 

Pa6oHan 
A jim Ha 

MM 


C 

06uian 
A jim Ha 

MM 


ApTMKyji N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


© DCU 68 


68 


M16 


60 


90 


371978 


346035 


© DCU 82 


82 


M16 


60 


90 


371979 


346042 


© DCH 68 


68 


M16 


60 


90 


399579 


362080 


© DCH 82 


82 


M16 


60 


90 


399580 


362097 



OnMcaHMe 



nepexoflHMKM FIXTEC 

fl/ia kopohkm anivia3Horo CBepneHna 
M 16. Bbidpaa civieHa i/iHCTpyMema 6e3 
flonojiHMTe/ibHbix npncnoco6neHMM. 



A 

ripiieiviHafl 

HaCTb MHCTp. 

M 18x2,5 
Hex 11 



B 

Pe3b6a 
kopohkm 

M16 

M16 



© Tpe6yeTca HanpaB/iaiomee CBep/io SDS-plus (8x160 mm). 



ApTMKyji N° 
4932 

399174 

399220 
307071 



Kon EAN 

4002395 

357819 

358342 
308873 



T 
A 

_L 
® 
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OnncaHMe 

yflJlMHUTe/lb 

© Mexfly nepexoflHMKOM FIXTEC 
m anivia3H0M kopohkom 



A 

flepexoiiHMK 



M16 



B 

Pe3b6a 
kopohkm 



M16 



06uiafl ApTMKyji N° 
AJiMHa 4932 

MM 



300 



369736 



Kofl EAN 
4002395 



346028 



® 

\ 

Al 



CYXOE A JIM A3 HOE CBEPJ1EHME EE3 
nblJIEYflAJIEHIIfl - DCH 150 



■ BbicoTa cerMema 10 mm 

■ CerMeHTbi 3aKpen/ieHbi c noMombK) /ia3epH0M CBapKM 

A Mcno/ib30BaTb TOJibKO npn otk^johghhom yflapHOM fleMCTBMM, He noflxoflMT fl/ia wcno/ib30BaHkm b pe>KMMe nepcjDopauMM. 



© ® © ® 




MaTepiia/i 


1 DCH 


MaTepuan 


1 DCH 1 


neHo6eTOH 


♦ 


TpaHMT 


X 


1/lCKyCCTBGHHblM KaMeHb 


X 


TBepflbIM I/I3B6CTH?1K 


✓ 


BblCOKOnpOHHbIM KnpnuH 


✓ 


M^rKMM M3B6CTHflK 


♦ 


KnpnuH cpeflHeM nnoTHOCTM 


✓ 


MpaMop 


X 


MflrKI/IM KnpnuH 


♦ 


rinnTKa 


X 


BeTOH 


X 






%/ floflxoflMT b 6ojibLueM denem/i. 




X He noflxoflMT. 





^ flOflXOflMT B MGHbLUGM CTGflGHI/1 - pGKOMGHflOBaH fl/lfl nGpMOflMHG- 



CKMX pa60T. OHGHb XOpOLUMG XapaKTGpMCTMKM npi/1 pG3KG flaHHblX 

MaTGpnanoB, ho coKpamaGTca cpoK cjiy>K6bi. 



OnMcaHMe 


0, MM 


A 

Pe3b6a 

KOPOHKM 


B 

Pa6oHan 
A jim Ha 

MM 


C 

06uian 
A jim Ha 

MM 


ApTMKyji N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


DCH 150-52 


52 


M16 


150 


180 


352628 


372867 


DCH 150-62 


62 


M16 


150 


180 


352629 


372874 


DCH 150-68 
DCH 150-82 


68 


M16 


150 


180 


352630 


372881 


82 


M16 


150 


180 


352631 


372898 


DCH 150-102 


102 


M16 


150 


180 


352632 


372904 


DCH 150-127 


127 


M16 


150 


180 


352633 


372911 



OnMcaHMe 



nepexoflHMKM FIXTEC 

fl/ia kopohkm anivia3Horo CBepneHna 
M 16. Bbidpaa civieHa i/iHCTpyMema 6e3 
flonojiHMTe/ibHbix npncnoco6neHMM. 



A 

ripiieiviHafl 

HaCTb MHCTp. 

M 18x2,5 
Hex 11 



B 

Pe3b6a 
kopohkm 

M16 

M16 



© Tpe6yeTca HanpaBjiaromee CBep/io SDS-plus (8x160 mm). 



ApTMKyji N° 
4932 

399174 

399220 
307071 



Kofl EAN 
4002395 

357819 

358342 
308873 



T 
A 

_L 



OnncaHMe 

YflJlMHUTeJlb 

© Mexfly nepexoflHMKOM FIXTEC 

M aJlMa3H0M K0P0HK0M 



flepexoiiHMK 



M16 



B 

Pe3b6a 

KOPOHKM 



M16 



06ii4an ApTMKyji N° 
AJiMHa 4932 

MM 



300 



369736 



® 



Kofl EAN 
4002395 



346028 



CerMeHTbi 

1 0-MMJlJlMMGTpOBblG CerMeHTbi 06GCnGHMBaK)T 

npoflo^>KMTe^bHbiM cpoK c/iy>K6bi. 5o/ibLuafl 
KOHuem-paui/m a/iMa3HOki kpolukm m ee 
cneui/ia/ibHoe pacnpefle/ieHi/ie Ha fli/icKe 
o6ecneHMBaK)T BbicoKyK) npoki3BOfli/iTe/ibHOCTb. 



l1peUM3MOHHOe M3rOTOB/1GHMG 
AMCKa 

^flMCK M3rOTaBJlMBaGTC?1 
C npeUM3MOHHOM TOHHOCTbK) M 

noflBepraeTca TepMMHecKOM 
o6pa6oTKe, hto o6ecneHMBaeT 

npOHHOCTb l/l yCTOMHMBOCTb 

ero k HarpeBy. 



max. 80 m/s 
max. 6600 rpm 
ENJ3236 

Made in 
permany 




4932 3998 26 

i i St 



AUDD 230 

0 230 x 22,23 mm 



Oxna>KflaK)inMe OTBepcMH 

o6ecneHMBaK)T 3cj)c[)eKTi/iBHoe 
ox/iaxfleHi/ie cenvieHTOB, hto 
npofl/ieBaeT cpoK c/iy>K6bi 

CGrMGHTOB M n03BO/lfleT 

no/ib30BaTe/i?iM pa6oiaTb 
flo/ibme m 6bidpee npi/i 

MCnOJlb30BaHMM flMCKa. 



HM3KMM LLiyM 

1/lflea/ibHaa 
6a^aHcnpoBKa 
AMCKa yMeHbwaeT 
LuyM npw pa6oTe. 



• Hw3Kafl Bn6paunfi 

Cneukia^bHaa KOHCTpyKUMfl CHM>KaeT 
Ko^e6aHne flMCKa m yivieHbLuaeT 
Bn6paunK) bo Bpeivm pa6oTbi. 



Jla3epHaa MapKupoBKa 

Bee flaHHbie o flMCKe, MHcjDopMauMfl no 6e3onacHOM 
pa6oTe m HanpaBjiGHMK) BpameHi/m fli/iCKa HaHeceHbi 
jia3epoM Ha noBepxHOdb flMCKa. 
flaxe ec/iM amck 6yfleT i/icnojib30BaTbc?i no a6pa3MBHbiM 
Maiepwa/iaM i/iHcfDopMaukm He coTpeTca. 



AJ1MA3HblE fll/ICKI/l - PREMIUM 
MaKCMManbHan CKopocTb 



AflMa3Hbie amckm 



MAKCMMYM CKOPOCTM, 
n PO AO JHKMTEJ1 bH bl M 
CPOK CJlVXCBbl, 
YHMBEPCAJIbHOCTb 

■ yHMBepcanbHbie ajiMa3Hbie amckm ajih pa6o™ 
c jiK)6biM MaTepManoM 

■ noApa3Ae^^K)TC^ Ha ppe KaieropMM a^h 
MaKCMManbHoro pecypca 

■ 10 mm cerMeHTbi o6ecnenMBaK)T 
npoAon>KMTenbHbiM cpoK cnyxfibi 

■ CerMeHTbi npMBapeHHbie MeTOAOM na3epHOM 
CBapKM 

■ Hm3kmm ypoBeHb BM6pai_lMM 



HUDD 

TBEPflblE MATEPMAJlbl 



AUDD 

/lfll~KME/AEPA3MBHblE MATEPMAJlbl 



06nacTb npi/iivieHeHi/m 

A^Ma3Hbie flMCKM Speedcross yHMBepcajibHbi b npnivieHeHMM, ho HamiyHLUMM pe3yjibraT ohm flocTurafOT npw ncno^b30BaHnn c poKOMGHflOBaHHbiMi/i 
Maiepi/ia/iaMi/i. HUDD /lyHLue pa6oiaeT c TBepflbiM Maiepna/iOM. HeM TBepxe Maiepi/ia/i, TeM ziyHLue npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTb. AUDD ziynLue Bcero 
noflxoflMT fl/ia pa6oTbi c neHo6eTOHHbiMi/i 6noKaMi/i, 6gtohom, i/i3BecTHHKOM. 



TBepflbie Maiepnajibi 



HaTypanbHbiM 
KaMeHb/rpaHMT 



TeepflbiM 6eTOH 



BeTOH cpeflHeM 

nnOTHOCTM 



CTpoMTenbHbie 
MaTepiiaiibi 



KiipnMH 



MarKne/a6pa3MBHbie Maiepna/ibi 
Acctia/ibT 



JlerKMM/He 
3aTBepAeBuiMM 
6eTOH 




HUDD 



AUDD 



tCFtoss HUDD 



Tun 


fluaivieTp, 

MM 


Bh. AMa- 

MeTp, MM 


BbicoTa 
cerMeHTa 

MM 


IllupMHa 

MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 




HUDD 115 


115 


22,23 


10 


2,6 


1 


399819 


364749 




HUDD 125 


125 


22,23 


10 


2,6 


1 


399820 


364756 




HUDD 150 


150 


22,23 


10 


2,6 


1 


399821 


364763 




HUDD 230 


230 


22,23 


10 


2,6 


1 


399822 


364770 






tCFtoss AUDD 



Tun 


fluaMeTp, 

MM 


Bh. AMa- 
MeTp, MM 


BbicoTa 
cerMeHTa 

MM 


IllMpuHa 

MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


AUDD 115 


115 


22,23 


10 


2,6 


1 


399823 


364787 


AUDD 125 


125 


22,23 


10 


2,6 


1 


399824 


364794 


AUDD 150 


150 


22,23 


10 


2,6 


1 


399825 


364800 


AUDD 230 


230 


22,23 


10 


2,6 


1 


399826 


364817 





Aiiivia3Hbie flMCKM - f1poc|>ecci/iOHanbHafi cepi/in 



YHMBepca/ibHoe npnivieHeHMe, npoflo/i>KMTe/ibHbiM cpoK c/iy>K6bi v\ 6bicipbiM pe3 b pa3/iMHHbix CTponTe/ibHbix Maiepwajiax. 





Tun 


0 Amck 

MM 


flocaflKa 0 

MM 


CerMeHT 
Bbicora mm 


LUmp ii Ha 

MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


DU 115 


115 


22,23 


10 


2,2 


1 


399521 


361687 


DU 125 


125 


22,23 


10 


2,3 


1 


399522 


361694 


DU 180 


180 


22,23 


10 


2,4 


1 


399523 


361700 


DU 230 


230 


22,23 


10 


2,6 


1 


399524 


361717 



DUT 



flucKM c 3aMKHyT0ki KOJibLjGBOM KpoMKOM (Ti/m "Typ6o") fl/ia pG3Ki/i b n\o6b\x CTponTGJibHbix Maiepna/iax. 
HucTbiM pe3 6e3 i/ickp 6/iaroflapa 3aMKHyTOM Konbi^GBOM kpomkg fli/iCKa. 




TMn 


0 Amck 

MM 


flocaflKa 0 

MM 


CerMeHT 
Bbicora mm 


UJMpMHa 

MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


DUT 115 


115 


22,23 


10 


2,2 


1 


399526 


361731 


DUT 125 


125 


22,23 


10 


2,3 


1 


399527 


361748 


DUT 180 


180 


22,23 


10 


2,4 


1 


399528 


361755 


DUT 230 


230 


22,23 


10 


2,6 


1 


399529 


361762 



DUH 



Cyxaa pe3Ka TBepflbix Maiepi/ia/iOB, i/iflea/ibHbi fl/ia npi/iMeHeHkm co LUTpo6ope3aMi/i. ChTiMHHbie xapaKTepucTMKn npn pe3Ke TBepfloro 6eTOHa, 

6eTOHHblX 6/lOKOB M KaMHfl. 





Tun 


0 Amck 

MM 


flocaflKa 0 

MM 


CerMeHT 
Bbicora mm 


LUmp ii Ha 

MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


DUH 115 


115 


22,23 


10 


2,2 


1 


399539 


361861 


DUH 125 


125 


22,23 


10 


2,3 


1 


399540 


361878 


DUH 180 


180 


22,23 


10 


2,4 


1 


399541 


361885 


DUH 230 


230 


22,23 


10 


2,6 


1 


399542 


361892 




| DHTS | 



flucKM c 3aMKHyTOM KOJibLjGBOM KpoMKOM (Ti/m "Typ6o"), SKCTpa tohki/ig (DHTS 115 = 1,7 mm, DHTS 125/DHTS 230 = 1,8 mm) fl/ia oneHb 6biCTpoM i/i 
hi/ictom pe3KM 6e3 mckp b tohkmx Maiepi/ia/iax TaKnx KaK rpaHMTHaa i/i MpaMopHaa nni/iTKa. TaioKe noflxofli/u fl/ia pe3KM ocHOBHbix CTpoi/ue/ibHbix 
Maiepna^OB. 






TMn 


0 Amck 

MM 


flocaflKa 0 

MM 


CerMeHT 
Bbicora mm 


UlMpMHa 

MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


DHTS 115 


115 


22,23 


10 


1,2 


1 


399145 


357550 


DHTS 125 


125 


22,23 


10 


1,2 


1 


399146 


357567 



DHTS 230 



230 



22,23 



10 



1,9 



399550 



361977 
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AnMa3Hbie flucKM - npocfceccuoHanbHan cepun 



DHTi 



flMCK C 3aMKHyT0M KOJlbl^GBOM KpOMKOM fl/lfl HMCTOM P63KI/I KGpaMI/IHGCKOM njlMTKM M TOHKMX n/lMTOK M3 KclMHfl. 



Twn 0 flMCK flocaAKa 0 CerivieHT LlJupiiHa ApTMKyn N° Koa EAN 

mm mm BbicoTa mm mm 4932 4002395 

DHTi 115 115 22,23 8 2,0 1 399552 361991 

DHTi 125 125 22,23 8 2,1 1 399553 362004 

DHTi 230 230 22,23 8 2,6 1 399555 362028 




Tun 

DSU 125 
DSU 150 



0 flMCK 

MM 

125 
150 



flocaAKa 0 

MM 

22,23 
22,23 



CerivieHT 

BblCOTa MM 

10 
10 



LUupuHa 

MM 

2,4 
2,4 



Kon. 

1 
1 



ApTMKyn N° 
4932 

373147 

373148 



Koa EAN 

4002395 

346455 
346462 
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Anivia3Hbie ujjiMct>OBajibHbie nam km 

C KOM6l4HI4pOBaHHbllVIM cerMeHTaMM 



HOBMHKa 



YHMBepcanbHbiM MHCTpyivieHT: 

fljia 6biCTporo CTanMBaHMH TOJicrbix cjioeB 6eT0Ha. 

fl/ifl BbipaBHMBaHMJi noBGpxHOCTM 6eTOHa, rpaHMTa n npupoflHoro KaMHfl. 

fljlfl UJJlMCfDOBaHMfl KpOMKM, HanpMMep COLUJlMCfDOBblBaHMfl BblCOKMX KpOMOK njlMTOK M3 6eTOHa, 

rpaHMTa m npupoflHoro KaMHfl. 

fljia orpyoVieHMfl nepefl HaHeceHneivi HOBoro cjioh noKpbrmfl. 

BbicoKOKaHecTBeHHbie a/iMa3bi n cneu,MajibHafl ivmrKafl nepeMbiHKa ajih MeHbLuero M3HOca, 
oco6eHHO npn pa6oie c TBepflbiMM Maiepna^aiviM. 
Mflea^bHoe nbi/ieyaa/ieHwe m oxjiaxfleHMe cerivieHTOB. 




MaTepi/ian arm npi/iivieHeHi/m 





AccfcajibT 


✓ 




Ba3ajibr 


✓ 




BeTOH - ivrnm/iM, cbg>kmm mjim cpeflHMM flo OHeHb a6pa3MBHoro 


X 




BeTOH -TBepflbiM, dapbiM mjim Manoa6pa3i/iBHbiM 


✓ 




BeTOHHbie njiMTKM, n/iMTbi mjim Tpy6bi 


✓ 




ra3o6eTOHHbie mjim ujjiaKo6eTOHHbie 6jiokm 


✓ 




rpa HI/IT MJIM rHGMC 


✓ 




fleKOpaTMBHbIM 6gtoh 


♦ 




M3BecTKOBbie mjim necHaHbie 6jiokm - Manoa6pa3MBHbie 


✓ 




l/l3BecTKOBbie mjim necHaHbie 6jiokm - ivmrKMe mjim cpeflHMe flo oneHb a6pa3MBHbix 


✓ 




KMpnMH - CTpOMTGJlbHblM MJIM BblCOKOnpOHHbIM KMpnMH 


✓ 




KMpnMH - M^rKMM mjim cpeflHMM flo OHeHb a6pa3MBHoro 


♦ 




MaCTMKa flJlfl njiMTKM 


✓ 




MpaiviopHbie njiMTKM mjim njiMTbi 


✓ 




nopcjDMp 


♦ 




llpMpOflHblM UJMC|Dep 


♦ 




POBHbIM 6GTOH 


♦ 




dpoMTejibHbiM pacTBop, LUTyKaiypKa 


♦ 




TepMonjiacTMHHaa 3amMTHafl KpacKa mjim TepivionjiacTMHHbiM KjieM 


X 




LUTyKaiypKa mjim LUTyKaiypHaa njiMTa 


✓ 





✓ MfleajibHO noflxoflMT ♦ floflxoflMT X He noflxoflMT 



0 flocaflKa 0 BbicoTa ApTiucyn N° Kofl EAN 

mm mm mm 4932 4002395 

100 22,23 22 430080 377411 

125 22,23 22 430081 377428 
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Aiiivia3Hbie flncKii: Ta6jiMija Bbi6opa 
flMCKa Ana pa6oTbi 



MaTepiian ^^^^ Tun 


Speedcross 
Premium 


npoc|3ecciioHajibHafl cepwa 


HUDD 


AUDD 


DU 


DUT 


DUH 


DHTS 


DHTi 


DSU 


AccjDajibT 




A, 














Ba3a/ibT 


V 


-J 

V 






%r 






-j 


BeTOH C HanOJlHMTGJlGM KpGMHI/lfl 


A, 


-J 














BeTOH c HanojiHMTGJiGM KpGMHua n apiviaiypbi 


















BGTOH CpGflHGM n/lOTHOCTM 


-J 




w 










V 


BGTOHHafl nnnTKa 


.J 














.J 


BGTOHHaa npi/uo/iOKa 


.J 


A, 






.J 

V 






.j 
w 


BGTOHHbIG n/lMTbl 


-J 








V 








BGTOHHbIG n/lMTbl C HanOJIHMTGJIGM 


-J 


-J 




A, 


.J 






.J 


BGTOHHbIG Tpy6bl 


-J 


-J 


A, 


A, 


-j 
%r 






-J 


BGTOHHbIM 6opflK)pHblM KaMGHb 


-J 


-J 












-J 

V 


BblCOKOnpOHHbIM KnpnuH 








A, 


-j 
V 








TuncoBbiM ivia^K 


A, 




A, 


A, 


A, 








Thgmc 


-J 








A, 








TpaHMT 








-J 


.J 






.J 


TpaHMTHafi n/iMTKa/njiMTbi 


A, 






-J 




-J 




A, 


>Kgjig3o6gtoh c apiviaTypoM (apMnpoBaHHbiM 6gtoh) 


lr 




A, 


A, 


-J 

V 






-J 

V 


l/l3BGCTHf1K CpGflHGM TBGpflOCTM 




-J 


A, 


A, 


.j 

V 








MCKyCCTBGHHblM KaMGHb 


-J 

V 






-J 
V 


-J 

V 






V 


MCKyCCTBGHHblM KaMGHb -TBGpflbIM 










-J 


-J 


A 
♦ 


-J 


KaMGHa?! KGpaMMKa/KGpaMMHGCKMG Tpy6bi 


.J 


-J 






.j 

V 






.j 
w 


KGpaMMHGCKafi n/iMTKa 








A, 




V 


V 




KepaiviorpaHMT 








A, 






A, 




KnpnMH CpGflHGM npOHHOCTM 


.J 




A, 


A, 


-J 
V 








KpoBGJibHaa HGpGnnua - 6gtoh 


-J 


-J 




-J 


A, 


-J 




V 


KpoBG/ibHafi HGpGnnua - rnnHa 


-J 


A, 


A, 




A, 








MGTaJlJIMHGCKMG npOCfjUJlM 


















MpaMopHaa n/iMTKa 


A, 

♦ 






-J 


A 




A, 




MflrKI/M 6GTOH 


A, 


-J 












A, 


MflrKMI/l M3B6CTHHK 


A, 


-J 

V 


A, 


A, 


A, 








MflTKHM Ki/ipnMH 




-J 


A 


A 


A 






.J 

w 


OrHGynopHaa rnnHa 


















OrHGynopHbiG a6pa3MBHbiG MaTGpwajibi 


♦ 


✓ 














llGH06GTOH, LUJiaK06GTOHHblG 6/lOKI/l 


♦ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 






♦ 


rinnTKa - TGppauuMO 


✓ 


♦ 




✓ 


✓ 


✓ 




✓ 


nopc|DMp 


✓ 






♦ 


✓ 


✓ 




✓ 


llpOTOH 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 






✓ 


CTpOMTGJlbHblG MaTGpna^bl 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 






✓ 


TBGpflbIM 6GTOH 


✓ 


♦ 






✓ 






✓ 


TBGpflbIM I/I3BGCTHAK 


✓ 


✓ 






✓ 






✓ 


LUmc|dgp 


✓ 


♦ 


♦ 


✓ 


✓ 


✓ 




♦ 



✓ riOflXOflMT JiyHLUG BCGTO. PGKOMGHflOBaHO flJlfl pa60Tbl C 3TMMM MaTGpna/iaMM. OHGHb flOJirMM CpOK CJiy>K6bl M OTJlMHHa51 CKOpOCTb pG3a. 
♦ flonyCTMMO. PGKOMGHflOBaHO flJl^l HGflOCTOflHHOM pa60Tbl C 3TMM MaTGpna/lOM. flOCTaTOHHO npOflOJl>KMTGJlbHblM. 



OTpe3Hbie i/i iiini/ic|90BanbHbie amckm 



KoAiipoBKa Milwaukee® - Kan HauTi/i HyiKHbiu amck? 



S C 41/115 



MaTepna/i 



S = danb 
C = KaivieHb 



Tun 41 



06/iaCTb npHMGHGHHfl KOHCTpyKLJUfl 



C = 0Tpe3H0M 

G = Wjll/ICjDOBaJlbHblM 

CS = ToHKne 

0Tpe3Hbie fll/ICKI/l 

L = ^enecTKOBbiM 
LC = jienecTKOBbiM 

KepaMMHeCKMM 



flnaivieTp 



Tun 42 BOfHyTbiM 



Tun 27 BomyTbiM 

LflHTOK 50 



MM 

100 
115 
125 
150 
180 
230 
355 



flKMMbl 

4 

4 1 / 2 

5 

6 

7 

9 
14 




OTpe3Hbie amckm no MeTanny 



06;iacTM npiiMGHGHM^i: ToHKne 0Tpe3Hbie amckm c BepxHeM /imhmgm fl/ia bcgx MapoK CTa/iM m LiBGTHbix MGTannoB. 

Bo/166 BCGrO npMrOflHbl fl/lfl PG3KM BblCOKO/lGrMpOBaHHblX M HGp>KaBGK)LHMX CTanGM. XapaKTGpMCTMKM: TBGpflbIM flMCK 
C fl/lMT6/lbHblM CpOKOM C/iy>K6bl. OHGHb 6blCTpafl pG3Ka, MMHMMyM BM6pai_lMM. HMCTbIM pG3 663 3ayCGHGI4- 
HG COflGp>KMT >K6/163a M CGpbl. 



41 



© 



Tun 


0, MM 


LUupiiHa 

MM 


OTBepcTMe 

MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


SCT41/115* 


115 


1,5 


22,2 


1 


430445 


381067 


SCS 41/115 


115 


1 


22,2 


50 


371902 


345281 


©flucnjiew (200x SCS 41/115 amckob) 




200 


371895 


345373 


SCS 41/125 


125 


1 


22,2 


50 


371903 


345298 


© flucnjiew (200x SCS 41 /125 amckob) 




200 


371900 


345380 


SCS 41/180 


180 


1,5 


22,2 


25 


371904 


345304 


SCS 41 /230 


230 


1,9 


22,2 


25 


371905 


345311 




*npoAyKUMfl oirpyxaeTCfl b KapTOHHbix 
ynaKOBKax (coAepxaT 50 lut., apTMKyn 
4932430445). MMHMManbHbiM o6"beM 
3aKa3a cocTaBnaeT 50 lut., apTMKyn 
4932430445 (1 KapTOHHaa ynaKOBKa). 
3aKa3 b KonnnecTBe CBbiLue 50 lut. 

Heo6xOAMMO OCpOpMJlflTb B KOUMHGCTBG, 

KpaTHOM 50 lut. (t. e. 100, 150, 200...). 



OTpe3Hbie amckm no MeTanny 



06jiac"m npiiMGHGHM^i: yHMBGpcajibHaa pG3Ka MGTanna. 

XapaKTGpilCTMKM: flMCK CpGflHGM TBGpflOCTM C 3C|DC|D6KTMBHblMM CBOMCTBaMM pG3KM M BblCOKMM ypOBHGM npOM3BOflMTGJlbHOCTM. 



Tun 



0, MM 



UJupuHa 

MM 



OTBepcTMe 

MM 



KOJlMHeCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 



Kon EAN 

4002395 



41 


SC41/115 


115 


3 


22,2 


25 


490063 


326174 




SC 41/125 


125 


3 


22,2 


25 


490064 


326181 




SC 41/180 


180 


3 


22,2 


25 


490065 


326198 




SC 41 /230 


230 


3 


22,2 


25 


490066 


326204 


















42 


SC42/115 


115 


3 


22,2 


25 


490068 


326228 




SC 42/125 


125 


3 


22,2 


25 


490069 


326235 


( 


SC 42/180 


180 


3 


22,2 


25 


490070 


326242 




SC 4?'?3 n 


230 


3 


22,2 


25 


490071 


326259 



OTpe3Hbie amckm no MeTanny Ann OTpe3HOM nnnbi 



06jiac™ npiiMGHGHiifi: fl/ia KOHCTpyKUMOHHOM CTanM, MHCTpyMGHTanbHOM CTa/iM, nyryHa, npoHHOM BbicoKOKanGCTBGHHOM CTa/iM m apMaiypHbix 

npyTbGB. XapaKTGpilCTMKM: MflfKMM 0Tp63H0M flMCK fl/lfl OTPG3HOM flM/lbl. 



41 



Tun 

SC 41 /355 
SC 41 /355 



0, MM 

355 
355 



WupuHa 

MM 

2,5 
2,5 



OTBepcTMe 

MM 

25,4 
25,4 



KOJIIiHGCTBO 

10 

1 



ApTMKyn N° 
4932 

373734 

373746 



Kon EAN 

4002395 

352548 
352739 



UJnMC|90BanbHbie amckm no MeTanny 



06/iaCTM npMMGHGHM^i: yHMBGpcaJlbHOG LUJlMC|30BaHMG MGTaJlJlOB. 
XapaKTGpMCTMKM: >KGCTKMM flMCK, 06GCnGHMBaKDLHMM flO/irMM CpOK C/iy>K6bl. 



TMn 



0, MM 



UJupuHa 

MM 



OTBepcTMe 

MM 



KOJIMHGCTBO 



ApTMKyn N° 
4932 



Kon EAN 

4002395 



27 



SG 27/115 


115 


6 


22,2 


25 


490098 


325917 


SG 27/125 


125 


6 


22,2 


25 


490099 


325924 


SG 27/180 


180 


6 


22,2 


10 


490100 


325931 


SG 27/230 


230 


6 


22,2 


10 


490102 


325955 




flonMpoBanbHbie amckm 



HOBMHKa 



Maxctuvia/ibHafl npon3BOflHTe/ibHOCTb, OERA i«r 

TURBp% 

Ha 50% 6ojiee 6bicTpoe yfla/ieHne Maiepna/ia u 
b 2 pa3a 6o/ibiuMM cpoK c/iy>K6bi 

■ rM6pMflHblM KepaMMHGCKMM AHCK: LU/ll/IC|3yeT CTa/lb, HGp>KaBGK)LHyK) CTa/lb, 6pOH3y, TI/IT3H, aJIKDMI/IHMM. 

■ KepaMMHecKayi 3epHMCTa& noBepxHOCTb: LUJiwc|3yeT m nouwpyeT oflHOBpeivieHHo! Yqa/ieHne 
MaTepwa/ia npn 3epHMCTOCTM 40, cjDMHMLUHaa OTfle/iKa KaK npn 3epHMCTOCTM 60! 

■ CaMo6ajiaHcnpyioimiMcyi flucK-nofloujBa: Lu/ii/ic|DyeT Bee HepoBHOCTi/i! 

■ OnopHaa n/iacTMHa M3 HaTypa/ibHoro BO/iOKHa: hm3kmm ypoBeHb Bubpaunn n Luyivia, 6e3 BpeflOHOCHOM nbi/in. 

■ OneHb tm6kmm: Mflea/ibHO noflCTpanBaeTca nofl 3aroTOBKy. 

■ Hm3kmm ypoBeHb Ten/iOBbifle/ieHnyi: He npi/iBOfli/rr k o6ecuBeHi/iBaHi/iK) MeTa/i/ia, b tom hmcjig 
HepxaBewLneM CTa/in 

■ CAe/iaHO b TepiviaHMM 

▲ 1/lflea/ibHafl CKopocTb ujjimc|dobkm: 115 mm: 7000-8000 o6/mi/ih/125 mm: 6000-7000 o6/mmh. 

06/iacTb npiiM6H6Hii$i: nepHbie MeTa/i/ibi, uBeTHbie MeTa/i/ibi (antoMMHi/iM, TMTaH i/i ap.), HepxaBejomafi 
CTa/ib Tuna V2A (1.4301) m V4A (1.4401) 




Tun 


flUCK 

0 
MM 


3epHMCTOCTb 


OTBepcTue 

0 

MM 


Kon- 

BO 


MaTepna/1 . 
onopHOH *™ll H °- 
nnacTMHbi 


Kofl EAN 
4002395 


SLC50/115 


115 


40/60 


22,2 


1 


Haiypa^bHoe 4304Q7 

BO/IOKHO 


380688 


SLC50/125 


125 


40/60 


22,2 


1 


Haiypa/ibHoe 

BOJIOKHO 


380695 




3aKa3bi OTnpaB/iflKDTca TOJibKO b KapTOHHbix ynaKOBKax (coflepxaT 10 x 4932430407). 
Mi/iHi/iManbHbiM o6beM 3aKa3a cocTaBjiaeT 10 x 4932430407 (= 1 KapTOHHaa ynaKOBKa). 

3aKa3 B KOJ1MHGCTBG CBblLUe 10 LUT. Heo6xOflMMO OCjDOpM/lflTb B KOJ1MHGCTBG, KpaTHOM 10 LUT. (T. e. 20, 30, 40, 50...). 

■ BbicoKOKanecTBeHHafl 3epHUCTa& noBepxHOCTb M3 uwpKomifl: 6o/iee npoflo/i>KMTe/ibHbiM cpoK 
c/iy>K6bi npn i/icno/ib30BaHi/in Ha nepHbix MeTa/i/iax m HepxaBejom.ei/i CTa/iw. 

■ CaMo6a/iaHCnpyK)mMMC^ AMCK-noflOLUBa: LiijiMc|DyGT Bee hgpobhoctm! 

■ OnopHaa n/iacTMHa M3 HaTypa/ibHoro BO/iOKHa: hm3kmm ypoBeHb Bubpaunn n LuyMa, 6e3 BpeflOHOCHOM nbi/in. 

■ OneHb tm6kmm: 1/iu.ea/ibHO noflCTpai/iBaeTca nofl 3aroTOBKy. 

■ Hm3kmm ypoBeHb Ten/iOBbiflejieHiui: He npMBOflMT k oSecuBennBaHMK) MeTa/i/ia, b tom Huc/ie HepxaBejom.ei/i 
CTani/i. 

■ CAe/iaHO b TepiviaHMM 

▲ 1/lAea/ibHaa CKopocTb lujimc(dobkm: 115 mm: 7000-8000 o6/mmh/125 mm: 6000-7000 o6/mmh. 
06/iacTb npiiM6H6HM$i: nepHbie MeTa/i/ibi, HepxaBetomafl CTa/ib Tuna V2A (1.4301) / V4A (1 .4401) 



Tun 


flMCK 

0 
MM 


3epHMCTOCTb 


OTBepcTMe 

0 

MM 


Kon- 

BO 


MaTepuan 
onopHOM 
nnacTMHbi 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


SL50/115 


115 


80 


22,2 


1 


HaTypa/ibHoe 

BOJIOKHO 


430412 


380732 


SL50/115 


115 


120 


22,2 


1 


Haiypa/ibHoe 

BOJIOKHO 


430413 


380749 


SL50/125 


125 


80 


22,2 


1 


Haiypa^bHoe 

BOJIOKHO 


430414 


380756 


SL50/125 


125 


120 


22,2 


1 


Haiypa^bHoe 

BO/IOKHO 


430415 


380763 



3aKa3bi OTnpaBjiflKyrca TOJibKO b KapTOHHbix ynaKOBKax (coflepxaT 10 x 4932430412). 
Mi/iHi/iManbHbiM o6beM 3aKa3a cocTaBJiaeT 10 x 4932430412 (= 1 KapTOHHaa ynaKOBKa). 

3aKa3 B KOJ1MHGCTBG CBblLUe 10 LUT. He06X0flMM0 OCfDOpMJlflTb B KOJ1MHGCTBG, KpaTHOM 10 LUT. (T. e. 20, 30, 40, 50...). 
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CbomctbcI 6MMeTannMHecKMX nonoTeH 



Bbi6epnTe npaBwibHbiii pa3Mep 



10Tpi 


10/14 Tpi 


14 Tpi 


14/18 Tpi 


18 Tpi 


25 Tpi 


LUar 3y6beB 2,5 mm 


war 3y6beB 2,5/1 ,8 mm 


war 3y6beB 1,8 mp 


/i war 3y6beB 1,8/1,4 mi 


m Luar 3y6beB 1,4 mm 


war 3y6b6B 1 mm 



flJlfl MATEPMAJ10B flJlfl MATEPMAJ10B flJlfl MATEPMAJ10B flJlfl MATEPMAJ10B flJlfl MATEPI/IAJIOB flJlfl MATEPMAJIOB 
TOJ11HMHOM TOJ11HMHOI/I TOJWPOM TOJ11HMHOM T0J1U|MH0I/I TOJ11HMHOM 

8- 13 MM 5 - 13 MM 5-8MM 4-8MM 4-5MM ao4mm 



CpoK c/iy>K6bi 6nMGTannMHGCKi/ix no/icrreH b 3 pa3a BbiLue, neivi y o6biHHbix, m mx pexe Tpe6yeTca MenmTb. 
McK^fOHMTe^bHO TBepflbie ocTpua 3y6beB c bmcokom TOHHOdbK) HarmaBJiflKrrcfl Ha npoHHyjo, Ha,qe>KHyK), 
M3HOCoycTOMHMByKD ocHOBy c noMOLUbK) Jia3epHOM CBapKM. 3to noBbiLuaeT CKopocTb pe3KM n npofl/ieBaeT 
cpoK cjiy>K6bi no/iOTHa. 

Bbidpaa pe3Ka a/iK)Mi/iHMfl, >Ke/ie3Horo yro/iKa, 6poH3bi, jiaiyHM, MeflM, ounHKOBaHHbix Tpy6, 
HM3KoymepoflMCTOM CTa/iM. Pe3Ka 6o/iee TBepflbix bi/iaob CTa/iki (b t.h. HepxaBeKDLnefi, xpoMi/ipoBaHHofi, 
Bo^bc|DpaMOBOM) n apyn/ix npoHHbix Maiepi/ia/iOB Ha ManoM ckopoctm. 



fl/iMHa no/iOTHa 1139,83 mm 



TonuiMHa 
MaTepiiana 

CTeHKM, MM 


War 

3y6bee, 

MM 


3y6bee/ 

AK>MM 


KOJIMHeCTBO 

b ynaKOBKe 


ApTMKyn N° 


Koa UPC 

45242 


>8 


2,5 


10 


3 


48390501 


132096 


5-8 


1,8 


14 


3 


48390511 


132164 


4-5 


1,4 


18 


3 


48390521 


132263 


< 4 


1.0 


25 


3 


48390531 


132362 


fl/iMHa no/iOTHa 


898,52 mm 


(M18) 








TonuiMHa 
MaTepiiana 

CTeHKM, MM 


War 

3y6bee, 

MM 


3y6bee/ 

AK>MM 


KonMHecTBO 
b ynaKOBKe 


ApTMKyn N° 


Koa UPC 

45242 


5-8 


1,8 


14 


3 


48390519 


201594 


4-5 


1,4 


18 


3 


48390529 


201747 


< 4 


1.0 


25 


3 


48390539 


201815 


fl/iMHa no/iOTHa 


687,57 mm 


(M12) 








TonuiMHa 
MaTepiiana 

CTeHKM, MM 


War 

3y6bee, 

MM 


3y6bee/ 

AK>MM 


KOJIMHeCTBO 

b ynaKOBKe 


ApTMKyn N° 


Koa UPC 

45242 


2,5-8 


1,4 


18 


3 


48390572 


272341 



EMMeTanniiHecKiie nonoTHa c pa3HMHHbiM uiaroM 3y6bes 



nOJIOTHA C nEPEMEHHbIM LUArOM 3YEbEB HMetOT pa3Hbie yr/ibi pa3BOflKM m BnaflMHbi Mexfly 3y6bflMM. 
3to CHuxaeT Bn6paunK) i/i LuyM npi/i pe3Ke, flaeT 6o/iee poBHbiM pacni/m n npofl/ieBaeT cpoK c/iy>K6bi no/iOTHa. 
npeflHa3HaHeHbi fl/ia pe3KM HecrmoLUHbix fleiajieM (Tpy6, npoc|DmieM n T.n.). 
TaioKe npmvieHflKrrcfl fljia npoMbiLunGHHOM pG3Ki/i fleiajieki pa3Hbix pa3MepoB n cjDopivi. 



fljiMHa no/iOTHa 1139,83 mm 



TonuiMHa 
MaTepMana 

CTeHKM, MM 


War 

3y6beB, 

MM 


3y6beB/ 

AK>MM 


KonMHecTBO 
b ynaKOBKe 


ApTMKyn N° 


Koa UPC 

45242 




5-13 


2,5/1,8 


10/14 


3 


48390551 


132461 




4-8 


1,8/1,4 


14/18 


3 


48390561 


132560 
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TaMKa FIXTEC 



FIXTEC: CMeHa fli/iCKa 3a HecKonbKO CGKyHfl. 

Bcero 12 CGKyHfl Am 3aivieHbi M3HOLueHHoro AMCKa Ha HOBbiM. 

TonmnHa raMKM Bcero 8 mm oSecneni/iBaeT KomaKT 6onbi_ueM nnomaAM A^CKa 
c o6pa6aTbiBaeMOM noBepxHOdbK). 

COBMGCTMMa CO BC6MI/I ymOLUnHC|DOBanbHblMM MaLUMHaMM c auckom AO 150 MM CO 

CTaHAapTHOM pe3b6oM i_uni/iHAerm M 14 0 150 mm. 

MMeeT OTBepcTi/m noA CTaHAapmbiM lutmc|dtobom k/ik)h Rnn OTBi/iHHi/iBam/m 
rati km b c/iynae 3aTfln/iBaHi/m. 



OnMcaHMe 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


© 


© TaMKa FIXTEC 


1 


352473 


371327 




~ Ancruieti 

^ (12 raeK FIXTEC 4932352473) 


1 


352474 


371334 







WS-T1 



COBMGCTMM C 60J~lbLUI/IHCTBOM yr.T10LlJ/ll/IC|DOBa/lbHblX MaLUMH 

c AnaMeTpoM A^CKa ao 230 mm m pe3b6oM Luni/iHAOTi^ M 14. 
Pacnunbi noA yrnoM 45°, tmckm m ymoBaa HanpaBrmKDinafl. 
flono/iHi/rre/ibHafl 3aini/iTa ot i/ickp. 

llpOHHafl Jll/ITafl KOHCTpyKL|l/lfl. 
l~IOAnpy>KMHGHHblM 3aiHMTHblM Koxyx. 



OnucaHue Kon. APT 4g^2 ^° 


Kon EAN 
4002395 




WS-T1 1 351790 


201372 




TexHMHecKan MHcfropMauufi WS-T1 






OnucaHne 


XOfl TMCKOB 


120 MM 




MaKC. pa3Mepbi npocjDmifl fl/ia pe3Ki/i amckom 0 180 mm 


30x110 MM 




MaKCMMa^bHbiM 0 Tpy6bi fl/ia pe3Ki/i 0 180 mm 


40 MM 




MaKC. pa3Mepbi npoc|3M/ifl fl/ia pe3KM ai/ickom 0 230 mm 


45x1 10 MM 




MaKCMMa/ibHbiM 0 Tpy6bi fl/ia pe3KM 0 230 mm 


65 MM 




CiaHMHa 


325x290 mm 




Bee 


13 kg 




CiaHflapTHaa KOMrmeKTaukm: 2 3a>KMMHbix Bw-ua, k/ikdh SW 17/21 
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npi/iHaflneiKHOCTi/i huh 
yrnoiiiniic|90BanbHbix MauiMH 



OnMcaHMe 

© TaMKa FIXTEC - M14 
^ O/iaHueBaa raMKa M14 

O/iaHueBan raMKa 
© OTBeTHaa cfmaHueBaa raMKa 

© K/1K)4 C flByMfl LUTMCjDTaMM 

^ SW 17/24 

^ KJ1K)H C AByMJl LUTMC}3TaMM 

M3orHyTbiM fljifl CTanbHbix meTOK. 
nbme3au4MTHa$i peweTKa 

© fl/ia 3aLHMTbi ot nonaflaHna 
HacTi/iu rpyHTa. 

PyKO^TKa 

3au4MTHbiM L14MTOK fljifl pyK 

® 3au4MTHbiM L14MTOK ajisi pyK 
Ha6op c(DJiaHLJieBbix raeK: 

OjiaHueBaa raMKa M 1 4 (345629) 
OTBGTHafl cfD/iaHueBaa raMKa 
(371404) 

Bo^bLuaa cjDJiaHueBaa raMKa 
(367952). 

1 > TO/ibKO fl/ia AGV 16-180 QXC 



m - m o A 11 ' 1 YUJM 

CM CM CM 10 

1-T-^^0 0 0 0 0 

<S <S 115 125 150180 230 

• • • 

• • • • • 

TO/ibKO fl/ia AG 25-230 Q 

• • • • • 



ApTMKyn 
N2 
4932 



Kon EAN 

4002395 



1 352473 371327 

1 345628 313105 

1 49050091 45242174102 

1 263299 307708 

1 367712 



• •••••• 1 345710 

• • • • 1 371469 



• • • • 



fl/ia yLUM WS 2300 
(ABCTpa^MMCKaa BepcMa) 



1 329397 

2 326525 

1 409546 

1 4931433531 

1 399991 

1 399992 

1 378478 



1 351632 



338467 
307722 

342181 

303892 
30331 1 

370870 
889259 
366507 
366514 
347353 



321636 



rn6Kne onopHbie TapenKM 



OnMcaHMe 


A 


0, 

MM 


Ann yuiM 

0000 

115 125180 230 


Kon. 


ApTMKyn 
N2 
4932 


Kon EAN 

4002395 


KOMnjlGKTyKDTCfl C|DnaHI4GBOM 

raMKOM M 14 fl/ia /iK)6bix yr/10-Bbix 

LJJJlMC|DOBa^bHblX MaLJJMH. 


14,2 
14,2 
14,2 
22,2 


110 
125 
170 
170 


• 

• 

• 
• 




345760 
345761 
345758 
352744 


313488 
313495 
313501 
374021 


CMGHHan cjD/iaHueBaa raMKa M14 






• • • • 




345627 


313112 



3aii|MTHbie KOMyXM l/l 

KOMnnGKT nbineynaneHiifi 



OnMcaHMe 


0 

115 


Ann YUIM 

0 0 0 0 
125 150180 230 


Kon. 


ApTMKyn 
No 
4932 


Kon EAN 

4002395 


3aiHMTHblM Koxyx c 














© ca^a3KaMM fl/ia Moae/iei/i 


• 


• 




1 


358948* 


325818 


AG KO>KyX C CjDMKCaTOpOM. 














Q 3amMTHbiM Koxyx c ca^a3KaMM. 
TMn Kpen^eHMe: 3ame/iKa. 






• 


1 


399756* 


365715 






• 


1 


399757* 


365722 


KoMn/ieKT A/in nbi/ieyfla/ieHMfl 














3aLHMTHblM Koxyx, ca;ia3KM, COeflMHMTe^eM 














© fl/ifl w/iaHra, w/iaHr 4m m nepexoflHMK. 






• 


1 


399906 


365616 


TMn Kpen/ieHMa: 3ame/iKa 

He noflxoflMT fl/ia WS 2100, AG 22. 














LU/iaHr 

0 35 mm, fl/iMHa 4 m 








1 


330552 


312719 


nepexoflHMK fl/ia npaMoro 














® noflcoeflMHeHM^ w/iaHra 






• 


1 


326528 


310937 



330552 k nbi/iecocy. 

flOflXOflMT TO/lbKO flJlfl yCTapGBLUMX MOfle/ieM LUJlMC|DOBaJlbHblX MaLUMH. 




npi/iHafljieiKHOCTii fliifi uiTpo6ope3a 



flucKM AUDD HBJiHK)TCfl npeKpacHbiM peiueHneM fljia 80% pa6oT ujTpo6ope30M. 

- Ha 40% Bbiiue CKopocTb pe3KM 

- Ha 30% MeHbiue Harpy3KM Ha MHCTpyMem 



06nacTb npi/iNieHeHi/m 



© 



SPEELJCFtOSS 



MaTepnan 


© 

HUDD 


© 
AUDD 


© 
DSU 


OmeynopHbie a6pa3i/iBHbie MaTepna/ibi 


♦ 


✓ 




neHo6eTOHHbie 67ioki/i 


♦ 


✓ 


♦ 


KnpnuH - ot cpeflHew TBepflOdM flo MarKoro 


✓ 


✓ 


✓ 


BeTOH cpeflHePi TBepaoc™ 


✓ 


✓ 


✓ 


ApMMpOBaHHbIM 6gtoh 


✓ 


♦ 


✓ 


BeTOH c HanojiHMTGJiGM KpeMHi/m n apiviaiypbi 


♦ 


✓ 




OmeynopHaa rnma 


✓ 


✓ 


✓ 


CipoMTe/ibHbie Maiepna^bi 


✓ 


✓ 


✓ 


TpaHMT 


✓ 




✓ 


M3BecTKOBonecHaHbie n/iMTbi 


♦ 


✓ 


♦ 


necnaHbie rmwTbi 




✓ 




Tunc 


♦ 


✓ 


♦ 



® 




v - — -:~ 



MaKCMMcUlbHaa np0M3B0flMTejlbH0CTb ♦ B03M0>KH0 MCnOJlb30BaTb - fljlfl HenpOflOJDKMTejlbHblX pa6oT 



OnucaHne 


DME 30 
MFE 1305 

WCE 30 
MFE 1500 


DME 45 
MF 1900 
WCS 45 


DME 65 
WCE 65 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


MeTaJlJIMHGCKMM KGMC 


• 


• 




1 


383357 


357390 


0 K/ltOH CO LLITI1(})TaMM 


• 


• 


• 


1 


367712 


338467 


^ Kjiioh c T-o6pa3HOM 

pyKOHTKOM 


• 


• 


• 


1 


4931362928 


661879 


ribme3aiuiMTHafi 
peiueTKa B03flyxo- 
3a6opHoro OTBepcri/m 
3aLnnu4aeT flBuraie^b 

OT a6pa3MBHOM nblJIM. 


• 


• 




1 


329397 


303892 


ribmesaLi^MTHan 
peiueTKa B03flyxo-3a6opHoro 
© OTBepcTna 3aLHMLnaeT flBi/iraTe/ib 

OT a6pa3MBHOM nblJIM. 

noflxoflMT k MFE 1305. 




• 


2 


326525 


30331 1 


UJ/iaHr fl/ia nbmecoca 

fl/iMHa: 4 MeTpa, 
fluaivieTp 35 mm 
Heo6xoflMM nepexoflHMK 
(362778). 


• 


• 


• 


1 


330552 


312719 


nepexoflHMK ujjiaHra 


• 


• 


• 


1 


362778 


334285 


© EoKOBan pyHKa 


• 


• 




1 


409546 


370870 


3axBaTHbiM 
c|}jiaHeu 








1 
1 


334667 
334706 


304448 
304455 



© 



© 



© 




- fl/ifl MOflenen 

DME 1300/MFE 1305. 
Ha6op wati6 

- 6 KO/ieu 

- TO/lbKO flJlfl MOfle/lM 

MFE 1305. 
Ha6op Luati6 

- fljia MOfle/ieM 
DME 30/45/65, 
WCE 30, WCE 65. 



4931334675 762804 



4931362797 764068 



100 



LUjii/icfrOBajibHafi 6yiviara - 
KpenneHMe BenbKpo 



nepc|DopiipoBaHHafl u]jwc|DOBajibHafl 6yiviara no flepeBy, Meianny, jiaKupoBaHHbiM noKpbiTiiHM 
m niTyKaTypKM. Tun a6pa3MBa: rmaB/ieHbiM r/iMH03eM, no/iyoTKpbiTbiM. yKpermeHHbiM cmhtgtmhgckom 
cmo/iom Ha cneuna^bHOM npoHHOM 6yiviare. 



0 125 MM - 8 OTBepCTMM 



3epHO 


Kon. 


0 6yMarn 

MM 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


40 


5 


125 


367740 


338610 


60 


5 


125 


367741 


338627 


80 


5 


125 


367742 


338634 


120 


5 


125 


367743 


338641 


180 


5 


125 


367744 


338658 


240 


5 


125 


367745 


338665 


40 


25 


125 


371470 


341870 


60 


25 


125 


371396 


341665 


80 


25 


125 


371397 


341672 


120 


25 


125 


371398 


341689 


180 


25 


125 


371399 


341696 


240 


25 


125 


371400 


341702 



0 150 MM - 6 OTBepCTMM 



3epHO 


Kon. 


0 6yMarn 

MM 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


40 


5 


150 


371590 


343171 


60 


5 


150 


371591 


343188 


80 


5 


150 


371592 


343195 


120 


5 


150 


371593 


343201 


180 


5 


150 


371594 


343218 


240 


5 


150 


371595 


343225 


40 


25 


150 


371596 


343232 


60 


25 


150 


371597 


343249 


80 


25 


150 


371598 


343256 


120 


25 


150 


371599 


343263 


180 


25 


150 


371600 


343270 


240 


25 


150 


371601 


343287 




LUjii/icfrOBajibHafi 6yiviara - 
KpenneHMe BenbKpo 



nepc|DopiipoBaHHafl u]jwc|DOBajibHafl 6yiviara no flepeBy, wieTajuiy, jiaKupoBaHHbiM noKpbiTiiHM 
m niTyKaTypKM. Tun a6pa3MBa: rmaB/ieHbiM r/iMH03eM, no/iyoTKpbiTbiM. yKpermeHHbiM cmhtgtmhgckom 
cmo/iom Ha cneuna^bHOM npoHHOM 6yiviare. 



80 x 133 mm 



3epHO 


Kon. 


Pa3Mep 6yiviarii 

MM A X B 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


60 


10 


80x133 


351666 


319305 


80 


10 


80x133 


351667 


319312 


120 


10 


80x133 


351668 


319329 


180 


10 


80x133 


351669 


319336 


240 


10 


80x133 


351670 


319343 



93 x 185 mm 



3epHO 


Kon. 


Pa3Mep 6yMaru 
MM A x B 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


60 


10 


93x185 


345102* 


312481 


80 


10 


93x185 


345103* 


312498 


120 


10 


93x185 


345104* 


312504 


240 


10 


93x185 


345106* 


312528 



LUniflcfrOBajibHafi 6yiviara 
KpenneHMe 3ancMiviaiviM 



nepcf)opMpoBaHHayi wjiiic|DOBajibHafl 6yiviara no flepeBy, weianny, JiaKupoBaHHbiM noKpbiTiiHM 
m niTyKaTypKM. Tun a6pa3MBa: rmaB/ieHbifi r/iMH03eM, no/iyoTKpbiTbiM. YKpen^eHHbiM CMHTeTunecKOM 
cmo/iom Ha cneui/ia/ibHOM npoHHOM 6yiviare. 



93 x 230 mm 



3epHO 


Kon. 


Pa3Mep 6yMarn 
MM A x B 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


50 


10 


93x230 


305176 


300006 


80 


10 


93x230 


305177 


300013 


100 


10 


93x230 


305178 


300020 


150 


10 


93x230 


305179 


300037 


Ha6op 50-150 


10 


93x230 


305180* 


300044 



* flo OKOHHaHMH CK^aflCKnx 3anacoB. 



LUjii/icfrOBajibHafi 6yiviara - 
KpenneHMe BenbKpo 



nepc|DopiipoBaHHafl u]jwc|DOBajibHafl 6yiviara no flepeBy, Meianny, jiaKupoBaHHbiM noKpbiTiiHM 
m niTyKaTypKM. Tun a6pa3MBa: rmaB/ieHbiM r/iMH03eM, no/iyoTKpbiTbiM. yKpermeHHbiM cmhtgtmhgckom 
cmo/iom Ha cneuna^bHOM npoHHOM 6yiviare. 



105 x 105 MM 



3epHO 


Kon. 


Pa3Mep 6yiviarii 

MM A X B 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


60 


5 


105x105 


358492 


324248 


80 


5 


105x105 


358493 


324255 


120 


5 


105x105 


358494 


324262 


180 


5 


105x105 


358495 


324279 



240 5 105x105 358496 324286 



lOO x 147 MM 



3epHO 


Kon. 


Pa3Mep 6yMaru 

MM A X B 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


60 


10 


100x147 


355140 


319992 


80 


10 


100x147 


355141 


320004 


120 


10 


100x147 


355142 


320011 


180 


10 


100x147 


355143 


320028 



240 10 100x147 355144 320035 



SI X 95 MM 



3epHO 


Kon. 


Pa3Mep 6yMaru 

MM A X B 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


60 


5 


51x95 


358508* 


324163 


80 


5 


51x95 


358509* 


324170 



120 5 51x95 358510* 324187 



* flo OKOHHaHMH CKjiaflCKwx 3anacoB. 




LUjiMcfrOBaiibHafi neHTa 



MaTepnaTbie wjiiic|DOBajibHbie jieHTbi no flepeBy, MeTa/uiy, jiaKupoBaHHbiM noKpbiTiiaM m wiyKaTypKii. 

Tun a6pa3MBa: rmaB/ieHbiki r/iMH03eM, nojiyoTKpbiTbiM. yKpermeHHbiki cmhtgtmhgckom cmo/iom Ha cneuwajibHOM npoHHOM TKaHH. 



75 x 533 MM 



3epHO 


Kon. 


Pa3Mep 6yMarn 
MM A x B 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


40 


5 


75x533 


312475 


301263 


60 


5 


75x533 


312476 


301270 


80 


5 


75x533 


312477 


301287 


100 


5 


75x533 


312478 


301294 


150 


5 


75x533 


312479 


301300 


240 


5 


75x533 


312480 


301317 



lOO x 560 mm 



3epHO 


Kon. 


Pa3Mep 6yMaru 
MM A x B 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


40 


3 


100x560 


312099 


300419 


60 


3 


100x560 


312100 


300426 


80 


3 


100x560 


312101 


300433 


100 


3 


100x560 


312102 


300440 


150 


3 


100x560 


312103 


300457 


240 


3 


100x560 


312104 


300464 



lOO X 610 MM 



3epHO 


Kon. 


Pa3Mep 6yMam 
MM A x B 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


40 


5 


100x610 


355066 


319824 


60 


5 


100x610 


355067 


319831 


80 


5 


100x610 


355068 


319848 


100 


5 


100x610 


355069 


319855 


150 


5 


100x610 


355070 


319862 


240 


5 


100x610 


355071 


319879 



lOO x 620 MM 



3epHO 


Kon. 


Pa3Mep 6yMaru 
MM A x B 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


40 


5 


100x620 


341610 


304882 


60 


5 


100x620 


341611 


304899 


80 


5 


100x620 


341612 


304905 


100 


5 


100x620 


341613 


304912 


150 


5 


100x620 


341614 


304929 


240 


5 


100x620 


341615 


304936 



npi/iHaflneiKHOCTii huh 

OKCUeHTpMKOBblX MclliJMH 



OnucaHue 



© 



© 



n^aTcf)opMa 0 

125 MM, 8 OTBepCTMM 

KoMrmeKTyeTca 
3anacHbiM 

pe3MH0BblM 
KO/lbU,OM. 

njiaTc|DopMa 0 

150 MM, 6 OTBepCTMM 

KoMrmeKTyeTca 
3anacHbiM 

pe3MHOBblM 
KO/lbU,OM. 

CMCTGMa Clean Line 

Paivia C MGLUKOM 
fl/ia c6opa nbi/in. 
Paivia c MGLUKOM 
fl/ia c6opa nbi/in 
3anacHbie Mem km 
A/in c6opa nbi/iM 
fl/ia 345544. 

PaMa fl/ifl MeujKOB 
313096. 

MeiuoK A/in c6opa 
nbijin 

(Tpe6yeTca paMa 
4931329719) 
UJepcTHHoii no/in- 

pOBa/lbHblM flMCK 

06/iacTb 
npuMeHeHnyi: 

OTfle^Ka rn^hmeBOM 
no/inpoBKi/i. 
© XapaKTepucTUKu: 
HaTypajibHaa 
OBeHba LuepcTb, 
oneHb MflrKaa m 
aflanTMBHaa, c|dmk- 
cauj/m. KpermeHne 
Be/ibKpo. 
nojinpoBa/ibHafi 
ry6Ka 
06/iacTb 
npiiMeHemia: 
no^npoBKa noBpex- 
fleHHoro noroflHbiMM 
cpaKTopaMM ziaKa, 
BoccTaHOBjiem/ie 
ziaKa, 

XapaKTepucTUKu: 

CpeflHHfl TBeflOdb 
Me^bnaMLune nopbi 
c 3aKpyr/ieHHbiM 
KpaeM cfMKcaui/m 
KpermeHne 
Be/ibKpo. 



EXE 450 
0, EXE 400 TXE 150 
mm TX125 ROS 
150 E 



125 



150 



125 



150 



125/ 
150 

125/ 
150 



ROS POQ ApTMKyjl KOfl 

125 "r? Kon. N2 EAN 
E 150 4932 4002395 



1 341268* 305117 
1 430091 377527 



1 357591* 343317 
• 1 430145 378067 




1+1 4931435448 889563 



• 1+1 4931435911 874729 



5 367596* 337941 



1 4931329719 610938 



1 313096* 302734 



© 



125 
150 



• 1 373159 347919 

• 1 373164 347926 



® 





* flo OKOHHaHMH CKjiaflCKwx 3anacoB. 



105 




npi/iHaflneiKHOCTi/i huh 
BM6poiiiniic|30BanbHbix MauiiH 



Onucamie 


VSS(E)VSS(E) 
20 22 


VS 230 
VSS(E) 
260 


Kon. 


Ahtmkvii 
N2 
4932 


Kon EAN 

4002395 


~ llbmec60PHMK C MGTa/UllIHGCKIIM 

w Kpen^eHMeM 


• 


• 


• 


1 


313096* 


302734 


3anacHbie 6yMa>KHbie Mem km 














^ (5 lut) n/m CMCTGMbi Clean Line 
^ 345547. npocTaa n aKKypaTHaa 


• 


• 


• 


5 


367596* 


337941 


3aivieHa. 














ribmec6opHbiM MeiuoK 














® - MaiepnaTbiM, n/m ci/icrreMbi 


• 


• 


• 


1 


346182* 


313273 


Clean Line 345547. 














LU/iaHr 














0 0 26 mm, 4m 

fl/ia noflcoeflMHeHna k BHeiuHeM 


• 


• 


• 


1 


278824 


308286 


cucTeMe nbi/ieyfla/iem/m. 















npuHanneiKHOCTii Ann 
AenbTauinMC|30BanbHbix MamMH 



OnucaHue 

Tpeyro/ibHaa ujjincf)OBajibHayi 
n/iacTMHa 105x105 mm 
UJjinc|30BajibHa5i njiaTcf)opMa 

51 x95 mm c Kpen^eHneM 
Be/ibKpo 

njiaTc)DopMa c Kpen/ieHneM 
Be/ibKpo 

Tpeyro/ib hi/ik 100x147 mm 
ribmec6opHMK 

M3 npOHHOM TKaHM. 

nepexoAHMK 

n/m w/iaHra 0 26 mm 
LU/iaHr 

0 26 MM, 4 M, fljia 
nOflK/lK)HeHMfl K BHeLUHeM 

cucTeMe nbi/ieyqajieHkm. 



DSE 

260 



VS 11 D 
FS 2 D 



VS 11 
FS 2 



ApTMKyn 
Kon. N° 
4932 



1 



358439 



351674 
355148 

351675 
351999 

278824 



Kon EAN 

4002395 

324231 



358441* 324156 



323067 
323104 

320103 
320110 

308286 



flpi/iHaflne^KHOCTM ann JleHTOHHbix 
uiniic|30BanbHbix Mauii/m 



OnucaHue 



CTpy6i4MHa (1lut) 
© fl/ia CTaunoHapHoro i/icno/ib-30BaHi/m 
(Heo6xoflMMO 2 lut). 
LU/iaHr 

^ n/m noflcoeflMHeHkia k cucieMe 
nbiJieyqajieHkm 
0 26 mm, 4 M 













o 






(0 


in 


o 
o 


o 




10 


-1 






10 




o 


o 






<0 


LU 


o 


o 


ST 


u 


</> 


0) 


^ 


^ 


5T 


5f 


CO 


CO 


(0 


(0 


CO 


CO 


X 


X 


CO 


CO 


CO 


CO 


• 




• 


• 


• 


• 




• 


• 


• 


• 





N2 
4932 



1 367730 



1 278824 



Kon EAN 
4002395 



338566 



308286 



ribmec6opHMK (3anacH0M) 



• 1 



336597 



311026 



* flo OKOHHaHna CKjiaflCKwx 3anacoB. 



npi/iHanneiKHOCTi/i nun nonupoBaHun - 
KpenneHue BenbKpo 0125/15Omm 



OnucaHue 


&3 

MM 


BbicoTa 


Kon. 


ApTMKyn 
No 
4932 


i£*\ n CAM 
IVOA CAN 

4002395 




n/iaTc|DopMa ajisi nojuipoBamifl 
06/iacTb npiiM6HGHM$i: fl/ia KpGn/iGHkm 

© BOM/lOHHblx/LUGpCTflHblX nOJIMpOBaJIbHblX 


125 


25 


1 


373156 


347278 


© 


flMCKOB 1/1 no/ii/ipoBa/ibHbix ry6oK 
XapaKTepucTMKn: Pe3b6a M14, npoHHaa 


150 


25 


1 


373161 


347285 




n^aTCpopMa M3roTOBji6HHafl M3 ivmrKoro m 














rn6Koro c/ioa neHbi, Kpermem/ie Be/ibKpo. 














BOM/IOHHbIM nOJIMpOBaJIbHbIM flMCK 

06/iacTb npiiMGHGHiisi: Btopmhhog 
no^kipoBaHne/oTfle^Ka ziaKOBoro 














nOKpblTM?!, LJBGTHblX MeTa/l/10B M 

HepxaBefOLi^eM CTajiw, TaioKe mo>kho 
© ncno^b30BaTb c no/inpoBa/ibHOM nacTOM. 
Heo6xoflMMa n/iaTc|DopMa ppn no/ikipoBam/ifl. 
XapaKTepucTMKn: OneHb m^tkhm, 


125 
150 


50 
50 


1 
1 


373158 
373163 


347292 
347902 


© 


aflanTMBHbiki 1/1 BnnTbiBaKDinnM Maiepna/i, 
cjDMKcauna BenbKpo. 














UJepcTHHoti nojinpoBajibHbiM amck 
06/iacTb npMM6H6Hii$i: Orae/iKa 














m^HueBOM no/iwpoBKi/i. Heo6xoflMMa 
rmaTc|3opMa fl/ia no/iwpoBaHkm. 
XapaKTepucTMKn: HaTypa/ibHaa OBenba 


125 
150 


- 


1 
1 


373159 
373164 


347919 
347926 


® 


LuepcTb, oneHb ivmrKafl 1/1 aflanTMBHaa, 
cfDUKcauna BenbKpo. 














nojinpoBajibHafi ry6Ka 

06/iacTb npiiM6H6HM$i: no^npoBKa 














noBpexfleHHoro noroflHbiMM cfcaKTopaMM 
© /iaKa, BoccTaHOBjiGHMG /iaKa. Heo6xoflwvia 
n^aTcjDopMa fl/ia no/inpoBaHkm. 
XapaKTepucTMKM: Cpeflhrna TBepfloCTb, 


125 
150 


50 
50 


1 
1 


373160 
373165 


347933 
347940 




Me^bnaMLune nopbi, c 3aKpymeHHbiM 
KpaeM cjDMKcauna BenbKpo. 














nojinpoBa/ibHayi ry6xa 

06/iacTb npiiM6HGHM$i: BTopi/iHHa?i 














no/ii/ipoBKa ziaKa, yxofl 3a naKOM. Heo6xo- 
© flwvia n^aTcjDopMa fl/ia no/iwpoBaHMfl. 
XapaKTepucTMKM: CBepxivmrKMM 


125 
150 


50 
50 


1 
1 


373184 
373186 


347957 
347964 


(D 


Maiepna/i, Me^bnaMLune nopbi, 














3aKpymeHHbiM Kpafi, cfMKcaukm BenbKpo. 














nojiMpoBajibHaji ry6Ka, 
npocf)MJiMpoBaHHa5i 

06/iacTb npMMGHGHM^: no/inpoBKa ziaKa, 














BoccTaHOBjiGHMG /iaKa, no^npoBKa 












© 


aKpi/moBoro CT6K/ia m flpyruG 
© nojiwpoBajibHbie pa6oTbi. Heo6xoflwvia 
njiaTcfDopMa ajih nojii/ipoBaHkm. 

XapaKTepMCTMKMI CBepXMflrKI/IM 


125 
150 


25 
25 


1 
1 


373185 
373187 


347971 
347988 


MaTGpi/ian, MG/ibHaMLUMG nopbi, 














npocjDmiwpoBaHHafl noBGpxHOCTb cboamt k 














MMHMMyiviy pacxofl no/inpoBa/ibHOki nadbi, 

CjDMKCaUMa Be/lbKpO. 



















ru6Kue onopHbie TapenKM 



OnucaHue 



KOMn/ieKTyK)TCfl C|3JiaHL4GBOM 

raMKOM M 14 fljia JiK)6bix ymo-Bbix 

LlJ/ll/IC|DOBa/lbHblX MaLJJMH. 

CiviGHHafl cf)jiaHueBafl raMKa M14 



A 


0, 




MM 


14,2 


110 


14,2 


125 


14,2 


170 


22,2 


170 



Ann yilJM 

0 0 0 0 
115 125 180 230 



• • • 



ApTMKyn Kofl EAN 
4932 4002395 



345760 
345761 
345758 
352744 
345627 



313488 
313495 
313501 
374021 
313112 
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Xboctobmk 



Va'yHMBepcaJlbHblM XBOCTOBMK 

noAXOAMT p,nn AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Fein, 

Flex, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee®, Porter Cable, Ridgid, Rothenberger, 
Ryobi, Skil. 




KanecTBO MaTepi/iana 



fl/ia o6ecneHeHi/m MaKCwvia/ibHOM npoi/i3BOAi/iTe/ibHOCTi/i 1/1 cpoKa c/iy>K6bi Mbi i/icno/ib3yeM p^A i/icxoahwx Maiepi/ia/iOB 
npi/i npon3BOACTBe ca6e/ibHbix ni/m. McxoAHbiM Maiepi/ia/i 3aBi/ici/rr ot npi/iMeHeHi/m. 

Bi-Metal 

■ EwvieTa/i/ii/iHecKi/ie nojiOTHa. Pexymi/ie kpomki/i 1/13 BbicoKOKanecBeHHOM CTa/11/1 M2 a^ JiK)6oro npi/iMeHeHi/m. 
Bi-Metal, Co 

■ EnMeTaj~i.nl/iHeci/iKe no/iOTHa c Ao6aB/ieHi/ieM 8% Ko6a/ibra. Pexymi/ie kpomkm 1/13 BbicoKOKanecBeHHOM da/ii/i 
Matrix II (c Ao6aBjiem/ieM 8% Ko6a/ibra) o6ecnennBaK)T OTxii/HHyK) npoi/i3BOAi/iTe/ibHOCTb 1/1 cpoK c/iy>K6bi. 

HCS 

■ no/iOTHa 1/13 BbicoKoyrnepoAHOM CTa/11/1. IIoaxoa^t a™ pe3Ki/i nepesa 1/1 rmacTi/iKa. 
HepataBeiOLi'.afl CTa/ib 

■ no/iOTHa, i/i3roTOBneHHbie 1/13 HepxaBetomeM CTa/11/1. 
TC 

■ IIoaxoa^t Am pe3Ki/i nyryHHbix Tpy6 1/1 a6pa3i/iBHoro Maiepi/ia/ia. 

■ 3y6ba c Kap6i/iAHbiM noKpbm/ieM. noAXOAMT Am pe3Ki/i CTeK/ia, npoAyKTOB, apMi/ipoBaHHbix CTeK/iOBO/iOKHOM 

l/l Mfll~KI/IX CTpOI/ITeJlbHblX 6/lOKOB. 

Pexymi/ie kpomkm 61/iMeTa/i/ii/HecKi/ix no/ioieH a™ ca6e/ibHbix ni/m 1/13 3aKaneHHOM BbicoKoneri/ipoBaHHOM 
CTani/i npi/iBapeHbi c noMombio sneKTpoHHOM CBapKi/i Ha n/i6Koe ocHOBam/ie 1/13 neri/ipoBaHHOM CTa/11/1. 
no/iOTHa 1/13 61/iMeTanni/iHecKi/iM CTani/i 60/iee npoHHbie 1/1 n/i6Ki/ie, pexyT 6bicipee 1/1 60/iee AO/iroBenHbi, 
neM TpaAi/1141/iOHHbie no/iOTHa. 



ITpeMiviyiiiecTBO Milwaukee 1 



: hardened SAWZALL® FIO/IOTHa 

■ CpoK cny>K6bi yBeni/iHi/ijic^ Ha 50% 

■ yHi/iKanbHbiM npoqecc TepMOo6pa6o~TKi/i Renaei 
3y6bfl 6onee npoHHbiMi/i 

■ OinnHHa^ npon3BOAMTenbHOCTb 1/1 cpoK cnyxfibi 

noAXOAMT a™ pa6oT co BceMi/i Ti/inaMi/i MeiannoB 1/1 
BbicoKoneri/ipoBaHHOM CTa/11/1. 

llonoTHa o6naAaK)T BbicoKi/iM ypoBHeM snacTi/iHHOCTi/i 

l/l 3HaHI/ITeilbHO CHI/I >KaK)T pi/ICK nOJ10MKI/l no/iOTHa. 

Matrix II Ei/iMeia/i/ii/iHecKi/ie 3y6bfl no/iOTHa c 8% 
coAepxaHi/ieM Ko6a/ibra o6naAaK)T noBbimeHHOM 

CTOMKOCTbK) K l/l3HOCy l/l yBeJll/IHeHHblM CpOKOM 

c/iy>K6bi. 



CpaBHMTG/ibHbiM Ted Ha npiiMepe 

100 MM CTa/lbHOM Tpy6bi 





™ 'hardened 

SAWZALL® no/iOTHa 
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4>opivia nonoTeH 



no/iOTHa SAWZALL® mvieiOT pa3HyK) cfropiviy. Onpefle/iem-ibiM Tun no/iOTHa ycTaHaB/ii/iBaeTca b 3aBncnMOCTM ot 
npi/iMGHGHM5i. To/imi/ma no/iOTHa 3aBncnT ot Tpe6yeMOM rn6KOCTM. ripn pe3Ke Tpy6 Tpe6yeTca TO/iCTbie no/iOTHa, 
npi/i MGHbLUGM Harpy3Ke noflxoflflT tohkmg m y3Kne no/iOTHa. 



rionoTHa flermTCfl Ha 4 rpynnbi: 

1. YHMBepcajibHbie no/iOTHa 2. flwiKa co CKOiueHHbiM yr/iOM 




yHMBepca^bHbie no/iOTHa noflxoflflT fl/ia o6mero 
npi/iMGHGHM5i. l/lx poBHaa wi/ipi/ma rapaHTi/ipyeT 
xopoujyK) pexymyK) cnoco6HOCTb i/i tohhog 
HanpaB^eHne, hto rapai-rn/ipyeT np^MOM pe3 bo 
MHorux MaTepnanax. 




riMJIKM CO CKOLUGHHblM ymOM B OCHOBHOM 

i/icno/ib3yK)TCfl p,nn pe3KM .qepeBa v\ fl/ia 
fleMOHTaxHbix pa6oT. Y3ki/im kohhmk nonoTHa 
Mflea^eH fl/ia Bpe3KM b MaTepi/ia/i. TaK xe noflxofli/iT 

fl/lfl pa60Tbl CO CTa/lbK). 



3. no/iOTHa co cnnpa/ibHbiMM 3y6baivM 



4. CneunajibHbie no/iOTHa co cniipajibHbiMii 3y6bflMii 




rioflxofl^T flj~m cfDi/irypHOM pe3KM. HeM yxe nonoTHO, 
TeM TeM MeHbiue paflnyc pe3KM. 



^ "Vvwwwww 

CneunanbHbie nonoTHa co cni/ipa/ibHbiMi/i 3y6bflMi/i 
pa3pa6oTaHbi fl/ia npflMOM v\ (fci/irypHOM pe3KM 
b ivmrKi/ix MaTepnanax, TaKi/ix KaK n/incoKapTOH. 
nonoTHO Lunpe c npoTMBono/ioxHOM CTopoHbi 
(fl/ia npflMOM pe3Kn) v\ y3Koe c c^poHTanbHOM 
CTopoHbi ( p,nn cfDnrypHOM pe3Kn). 



YnaKOBKa 



YnaKOBKa IIi/i/iok SAWZALL® co,qep>KMT Bee 
Heo6xoflMMbie xapaKTepucTMKn, cnoco6bi npi/iMeineHkm 
Har/iflflHO npofleMOHCTupoBaHbi fl/ia zierKOCTi/i b 

MCnOJ1b30BaHMM. 

YnaKOBKa nmiOK npefl/iaraeTca b flByx BapnaHTax 
- SKOHOMMHHafi ynaKOBKa i/i flj~m npoMbiiuneHHoro 
noTpe6i/iTerm - kohtgmhgp. 06e cfcopMbi ynaKOBKM 
MoryT npmviei-mTbCfl b KanecTBe eMKOCTi/i flj~m xpaHem/m 
yxe ncnonb30BaHHbix nunoK 
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reoNieTpi/m 3y6b>ee 



06maa fl/ii/ma no/iOTHa - A 

War 3y6beB noKa3aH b MunnnMeTpax (mm) m flKMMax. 




flj~m Bbi6opa npaBunbHOM fl/ii/iHbi nonoTHa Heo6xoflMMO 3HaTb wi/ipi/my MaTepnana v\ flono/iHi/rre/ibHO ,qo6aBMTb 
80 MM. 

Bbi6op npaBi/i/ibHoro Luara 3y6beB fl/ia MaTepi/ia/ia 3aBi/ici/rr ot TO/imi/iHbi MaTepi/ia/ia. 

3o/iOToe npaBi/mo - Bcerfla Heo6xoflMMO conpi/iKacaTbca c MaTepi/ia/iOM TpeMfl 3y6bflMi/i bo BpeMfl pe3KM 

ripn pe3Ke .qepeBa - neM BbiLue Luar 3y6beB b mm (Huxe - flKMMbi), TeM 6o/iee LuepoxoBaTbiM 6yqeT pe3. 

ripi/i pe3Ke MeTanna Hi/ixenpi/iBefleHHafl Ta6.n1/114a mo>kgt 6biTb i/icno/ib30BaHa b KanecTBe pyKOBOflCTBa 



MaTepnan - Bee MeTa/uibi - Tpy6bi, npoctDmw, KaHanbi 


Luar 3y6beB, mm 


war 3y6beB, awmm 


CTeHbl TOJ1LHMHOM 4,5 MM flO 1 0 MM 


1,8 


14 


CTeHbl TOJ1LHMHOM 3,0 MM flO 4,5 MM 


1,4 


18 


CTeHbl TOJ1LHMHOM MeHee, HGM 3 MM (TOHKMG CTeHbl) 


1,0 


24 
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PyKOBOflCTBO no npMMeHeHMio 



l1pOAOJ1>KMTeJ1bHblM CpOK CJiy>K6bl! 

fl/ia yBGJii/iHGHM^ cpoKa c/iy>K6bi no/icrreH peKOMeHAyeTC^ i/icno/ib30BaTb ox/ia>KAaK)LAyK) CMa3Ky, 
HTO yBGJIMHMBaGT cpoK c/iy>K6bi no/iOTHa ao 500%. 



OxjiaAMTe/ib 



_ 



Ox/iajKAaromaa CMa3Ka 



CKiiniiflap 



C>KaTblM B03flyX 



BoAa 



CyxoM MaTepna/i 








MaTepwan 




PeKOMeHAauMii no CKopocm pe3KM 

Ta6jini4a, npi/iBeAehmafl Huxe, mo>kgt cnyxmb opueHTupoBOHHbiM pyKOBOACTBOM npi/i Bbi6ope CKopocTi/i, 
ho TaKxe Hy>KHO ynnTbiBaTb TOJimnHy Maiepnana. 





CKOpOCTb - MaKC. ab/mmh 




METAL 


=1 npoHHOCTb MeHbLue 600 H/mm 2 


2000 




METAL 


^ npoHHOCTb Me>Kfly 600-800 H/mm 2 


1500 




METAL 






npoHHOCTb 6o/iee, neM 800 H/mm 2 


500 






ALU 




Cu/Ni/Ms/Zn| 


1500 




fiff 


1000 






P.V.C. J 




p.v.c. 




500 




^^w^ 1 


2000 - 2800 
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Ton mil Ha Maiepna/ia - mm 



nonoTHa no Aepeey u nnacn 



til 



00 
Q) 


00 2 


Tun 








Hi 

SOS 


1*1 


MaTe- 
pwa/ia 


06o3Ha 

H6HI/16 


UJt. 


ApTMKy/i 

Ns 



Koa 
UPC 

45242 



150 4,2 



6 HCS S644D 3 48001075 079810 6-100 



6-100 



■-M->-" 



150 4,2 



6 HCS S744D 3 48001076 079827 6-50 



6-50 • 



230 | 4,2 



Bi-Met,Co - 5 48005016 082636 6-190 6-190 6-100 



240 5,5/6 



4/5 HCS S1531L 3 48001077 079834 15-190 15-190 



240 | 8,5 



3 | HCS |S1542K| 3 | 48001078 1 079841 | 15-190 



300 4,2 



6 HCS S1344D 3 48001079 079858 6-250 



fleMOHTaiKHbie nonoTHa - nepeeo c reo3flfiMM 



L J 



TIP™ ^ 0Jiee ^biCTporo Bpe3aHM?i m flodyna b orpaHi/ineHHbix 
f j npodpaHCTBax. 

^1/^1/^ GUARD ^amwmaeT 3y6ubi npi/i nonaflaHMM Ha rB03flb, yBeni/iHi/iBaeT 

M3H0C0CT0MK0CTb M CpOK CJiy>K6bl. 

■ npoHHOCTb: TOJiini/iHa jie3Bi/m 1,25 mm o6ecneHMBaeT xopowyK) npoHHOCTb i/i flo/irnM cpoK c/iy>K6bi jie3Bi/m, 
fle/iaa ero i/iflea/ibHbiM fl/ia flpeBecMHbi c rB03flflMi/i mii/i 6o/iTaMM. 

■ CKopocTb: arpeccMBHa^ reoMeipkm 5 TPi y6npaeT 6o/ibLue Maiepna/ia 3a oamh xofl, o6ecneHMBa^ 6o/iee 6biCTpyio pe3Ky. 

■ l/teorHyTafl cjDopivia: otjimhho iioaxoai/it fl/ia Bpe3aHi/m 1/1 flociyna b orpaHi/ineHHbie npocipaHCTBa. 

■ ConpoTMBJieHne o6jiaMbiBaHMK>: 6nMeTa/iJiMHecKa^ KOHCTpyKUkm no3BOJiaeT ne3sv\\o M3rn6aTbc^ m myTbCfl, He jiOMaacb. 





03 
Q) 


00? 3 


Tun 








Koa 


5Si 


Hi 

a to 1 


3 o ct 


MaTe- 
pwa/ia 


06o3Ha 

HGHMG 


UJt. 


ApTMKy/i 

Nq 


UPC 

45242 








TojiiMMHa MaTepnana - mm 



150 | 5 | 5 |Bi-Met,Co|S611DF| 5 | 48005035 1 082698 1 10-100 10-100 0 10-100 10-50 



230 5 5 Bi-Met,Co S1 11 1DF 5 48005036 082704 10-175 10-175 0 10-175 10-50 



. 0 

1 — " & r„ - - - - - - f - 1 



300 5 5 Bi-Met,Co S1 41 1DF 5 48005037 082711 10-250 10-250 010-250 10-50 
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fleMOHTaiKHbie nonoTHa Knacca Heavy Duty - 
nepeeo c reo3flfiMM 



jtm fljifl go/iee 6biCTporo Bpe3aHkm m flocrryna b orpaHMHeHHbix 



npodpaHCTBax. 

3amnLiiaeT 3y6ubi npn nonaflaHMM Ha rB03flb, yBe/iMHMBaeT 



FANG TIP 

NAIL GUARD, M3H0C0CT0MK0CTb l/l CpOK CJiy>K6bl. 

npoHHOCTb: yBGJiMHeHHa^ ToninMHa jie3Bi/ifl 1 ,60 mm o6ecneHMBaeT MaKCi/iMa/ibHbie npoHHOdb i/i cpoK c/iy>K6bi, 



Ae/iaa ero i/iflea/ibHbiM fl/ia flpeBeci/iHbi c rB03flflMi/i mii/i 6o/iTaMM. 
CKopocTb: arpeccuBHa^ reoMeipm 3y6uoB 5 TPi y6npaeT 6ojibLue Maiepnana 3a oflMH xofl, o6ecneHMBafl 6o;iee 6biCTpyio pe3Ky. 
M3omyTa$i cjjopivia: otjimhho noflxoflMT fl/ia Bpe3aHkm m flociyna b orpaHMHeHHbie npocTpaHCTBa. 
ConpoTMB/ieHne o6/iaMbiBaHiiK>: 6nMeTa/iJiMHecKa^ KOHCTpyKiji/m no3BOJifleT jie3Bwo M3rn6aTbc^ m myTbCfl, He jiOMaacb. 



_ of 
i s 


to 

Q) 


CO 3 


Tun 








Koa 


? w «= 


it] 

=1 o 2 


1-1 

3 CO C[ 


MaTe- 
pwa/ia 


06o3Ha 

HGHMG 


UJT. 


ApTMKy/i 
No 


UPC 

45242 







p.v.c. 






jig* 


To/iiuiMHa Maiepwaxia - mm 



150 


5 


5 


Bi-Met,Co 




5 


48005021 


082988 


10-100 


10-100 


0 10-100 


10-50 


• 


• 


• 




25 


48008021 


082285 
























230 


5 


5 


Bi-Met,Co 




5 


48005026 


082995 


10-175 


10-175 


0 10-175 


10-50 


• 


• 


• 




25 


48008026 


082292 





0 is^L 



300 


5 


5 


Bi-Met,Co 




5 


48005027 


083022 


10-250 


10-250 


0 10-250 


10-50 


• 


• 


• 




25 


48008027 


082308 





YHNBepcanbHbie noTO/ma - nepeeo, MeTann, nnacmK 



3 ro 2 



CO -O 

1*1 

3 co ci 



Tun 
MaTe- 
pna/ia 



06o3Ha 

HGHMG 



UJT. 











To/imnHa Maiepnana - mm 



150 | 2,5 | 10 |Bi-Met,Co| 



5 48005092 082766 3-10 3-10 5-50 3-10 5-50 



0 3-50 



150 


2,5/1,8 


10/14 


Bi-Met,Co 


S922VF 


5 


48005292 


084067 


3-10 


3-10 


5-100 


3-10 


5-100 




0 3-100 


• 




50 


48016292 


084081 






200 


2,5/1,8 


10/14 


Bi-Met,Co 




5 


48005293 


084074 


3-10 


3-10 


5-175 


3-10 


5-175 


• 


0 3-160 


• 




50 


48016293 


084098 





16 MM BblCOTa 



300 2,5/1,8 10/14 Bi-Met,Co - 5 48005194 082926 3-10 3-10 5-250 3-10 5-250 • 0 3-250 • 





3,2/2,1 


8/12 


Bi-Met,Co 



5 


48005091 


082759 


50 


48016091 


084685 



3-10 3-10 5-100 3-10 5-100 



0 3-100 • 



|> 4 H-i-fu *r+a-j 













5 


48005093 


082773 




















200 


3,2/2,1 


8/12 


Bi-Met,Co 




50 


48016093 


084708 


3-10 


3-10 


5-175 


3-10 


5-175 


• 


0 3-160 


• 














500 


48016000 


084951 





















300 3,2/2,1 8/12 Bi-Met,Co 



48005094 



48016094 



082780 



084715 



3-10 3-10 5-250 3-10 5-250 • 0 3-250 




ToHKi/ie nnnbHbie nonoTHa no NieTanny 



HOBMHKa 




CAMOE 
CMJIbHOE 



DOUBLE -W!T~ 

DUTY W 

UPGRADE ^ 



yjiyHiueHHa^ reoivieTpi/m 3y6beB a^h BbicoKOM ckopoctm m yBe/ii/ineHHoro cpoKa 
cjiyxSbi. 

EwvieTajuii/iHecKoe KanecTBO pexyii^Mx 3y6beB c 8% Ko6ajibra o6ecneHi/iBaK)T 

MaKCMMaJlbHyK) np0l/l3B0fll/ITeJlbH0CTb m cpoK cnyxSbi. 



TOUGH 

NECK 



BbiLUTaivinoBaHHbie yrjiy6jieHi/m oko/io nieMKM yKpenrmKrr no/iOTHO b ero cnaSoM 




HKoe iio/iotho (0,99 
Skoctm. 



OnTMMM3MpOBaHO RHft A^l^ MaKCI/l Man b HOI/I CKOpOCTI/l l/l 





yHMKaribHbiM npouecc KpnoreHHOM o6pa6oTKM ,qaeT: 

- Sojiee xecTKne 3y6ba unn pe3KM TBepflbix MeiannoB 

- ao 50% flonbiue cpoK c/iy>K6bi 
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flonoTHa THIN KERF no MeTamiy 



HOBMHKa 





00 
Q) 


00 2 


Tun 








Koa 


i" = 

5Si 


3 (0 1 


1*1 

3 CO C£ 


MaTe- 
pwajia 


06o3Ha 

HGHMG 


UJt. 


ApTMKy/i 
Ns 


UPC 

45242 









TojiiiiMHa MaTepna/ia 




100 1 25 Bi-Met,Co S522AF 5 48005185 082865 0,5-3 0,5-3 0 8-50 0,5-3 0,5-3 



150 1 25 Bi-Met,Co S922AF 5 48005186 082872 0,5-3 0,5-3 0 8-100 0,5-3 0,5-3 



100 1,4 18 Bi-Met,Co S522EF 5 48005183 082841 1,5-4 1,5-4 010-50 1,5-4 1,5-4 



150 



1,4 



Bi-Met,Co 



S922EF 



5 


48005184 


082858 


50 


48016184 


084739 



1,5-4 1,5-4 010-100 1,5-4 1,5-4 



150 | 1,4 | 18 |Bi-Met,Co|S922EF| 5 | 48004184 |081042 1 1,5-4 1,5-4 0 10-100 1,5-4 1,5-4 



5 


48005188 


082896 


50 


48016188 


084876 



230 



1,4 



18 



Bi-Met,Co 



S1122EF 



1,5-4 1,5-4 0 10-160 1,5-4 1,5-4 



230 1,4 18 Bi-Met,CoS1122EF 5 48004188 081066 1,5-4 1,5-4 0 10-160 1,5-4 1,5-4 



^-tV-VVtV-W"- V------VVVV.- 



5 


48005189 


082902 


50 


48016189 


084883 



300 



1,4 



Bi-Met,Co 



1,5-4 1,5-4 0 10-180 1,5-4 1,5-4 



90 | 1,8 | 14 |Bi-Met,Co|S422BF| 5 | 48005162 1 082803 1 1,5-6 1,5-6 1,5-4 



1,5-6 • 



100 | 1,8 | 14 |Bi-Met,Co|S522BF| 5 | 48005181 1 082827 3-10 010-50 3-10 2-4 3-10 



r£a^..!i. 



5 


48005182 


082834 


50 


48016182 


084722 



150 



1,8 



14 



Bi-Met,Co 



S922BF 



3-10 0 10-100 3-10 2-4 3-10 



150 1,8 14 Bi-Met,Co S922BF 5 48004182 081035 3-10 0 10-100 3-10 2-4 3-10 



:=d^.B 



5 


48005187 


082889 


50 


48016187 


084869 



230 



14 



Bi-Met,Co 



S1122BF 



3-10 0 10-160 3-10 2-4 3-10 



230 1,8 14 Bi-Met,CoS1122BF 5 48004187 080991 3-10 010-160 3-10 2-4 3-10 
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I TOUGH I 

| NECK | 



CAMOE 
CMJlbHOE 




J i u 

I TOUGH I 

1 NECK, J 



CAMblM JQOJirMM 
CPOK CJiy>KBbl 



YjiyHLueHHa^ rGOMGTpi/m 3y6beB a^h BbicoKOM ckopoctm 1/1 yBG/ii/NGHHoro cpoKa 
cjiyxSbi. yTonmeHHOG iio/iotho 1,06 mm tohhom pe3KM. 

BblCOTa Jie3BI/m 25 MM flJlfl yCTOMHl/IBOCTl/l l/l Ml/IHl/IMa/lbHOM BuSpauMM. 

BuMeTaji^nnecKoe KanecTBO pexymi/ix 3y6beB c 8% Ko6ajibra o6ecneHMBaK)T 

MaKCMMa/lbHyK) npOI/l3BOAI/ITGJlbHOCTb m cpoK C/iy>K6bl. 

BbiLUTaMnoBaHHbie ymy6/iGHi/m oko/io lugmki/i yKpen/iflK)T iio/iotho b ero c/iaSoM 
Mede. 




Y30p >Keiie3HOM pGLUGTKM BCTpOGH B IIO/IOTHO fl/lfi yBGJ~ll/IHGHI/lfl npOHHOCTM l/l 

yMGHbLUGHi/m cn/i6aHi/m, Arm SonbiiiGM HaflG>KHOCTM i/i npaMoro pG3a. 




flonoTHa no MeTan/iy 



HOBMHKa 



«i 


of 

Q) 

3(0S 


CO 3 

1*1 


Tun 
MaTe- 


06o3Ha 




ApTMKy/i 


Koa 
UPC 




3 n 


pwa/ia 


HGHMG 


UJT. 


Me 


45242 







^1 jg _ 



To/iLuiMHa MaTepna/ia - mm 



5 


48005784 


083084 


25 


48008784 


082407 



150 1,4 18 Bi-Met,Co 



2-8 010-100 2-8 2-4 



150 | 1,4 | 18 |Bi-Met,Co| - | 5 | 48004784 1 081 110 1 2-8 010-100 2-8 2-4~ 



230 1,4 18 Bi-Met,Co 



5 


48005788 


083091 


25 


48008788 


082421 



2-8 010-160 2-8 2-4 



TORCH 



230 1,4 18 Bi-Met,Co - 5 48004788 081134 2-8 010-160 2-8 2-4 



25!>!3S*lj§ 



300 1,4 18 Bi-Met,Co 



5 


48005789 


083107 


25 


48008789 


082438 



2-8 010-180 2-8 2-4 



| 150 | 1,8 | 14 |Bi-Met,Co| - 


5 


48005782 


083060 


3-10 


010-100 


3-10 


3-7 


• 


• 






25 


48008782 


082391 





150 1,8 14 Bi-Met,Co - 5 48004782 081097 3-10 010-100 3-10 3-7 • • 



5 


48005787 


083077 


25 


48008787 


082414 



230 1,8 14 Bi-Met,Co 



3-10 010-160 3-10 3-7 



^1 J«»S3#' 



' TDflCM 



230 1,8 14 Bi-Met,Co - 5 48004787 081127 3-10 010-160 3-10 3-7 • • 



150 


2,5 


10 


Bi-Met,Co 




5 


48005712 


083039 


4-10 


010-100 


4-10 


4-10 


• 


• 




25 


48008712 


082377 





150 2,5 10 Bi-Met,Co - 5 48004712 081073 4-10 010-100 4-10 4-10 • • 



230 


2,5 


10 


Bi-Met,Co 




5 


48005713 


083046 


4-10 


010-160 


4-10 


4-10 


• 


• 




25 


48008713 


082384 





s3a£LB 



230 2,5 10 Bi-Met,Co - 5 48004713 081080 4-10 0 10-160 4-10 4-10 • • 
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Pa6oTbi no MeTanny, Kiiacc Extra Heavy Duty 



THE 



npoHHbie m TOHHbie: 3KCTpa npoHHoe iio/iotho (1,60 mm) 
KoHCTpy klii/ih : OinnHHbiM cpoK cnyxfibi i/i npon3BOAMTejibHOCTb 

TeoMeTpmi 3y6beB: Bbicipoe yAaneHne dpyxKM SnaroAapa mnpoKOMy paccTOflHi/iK) Me>KAy 

3y6bflMI/l 

Oopivia no/iOTHa: npaMaa cfcopMa no/iOTHa - 6/iaroAapa Bbicoie 25 mm iio/iotho o6ecneHi/iBaeT 
aKKypaTHbiM pe3 noA ymoM 90°C, oco6eHHO npi/i pe3Ke Tpy6 



-s 


00 

a> 


CO 3 


Tun 








Koa 


i" = 

5£i 


3 n 1 


1*1 


MaTe- 
pwa/ia 


06o3Ha 

HGHMG 


UJt. 


ApTMKy/i 

Nq 


UPC 

45242 







ToiiLUMHa MaTepua/ia - mm 



hi 



^^Mlu. in. ii- 



1 150 | 


3,2 | 8 


|Bi-Met,Co| 


|5 


48005701 


| 082476 | 


4-10 


010-100 


4-10 


4-10 


• 


• 


• I I 


I' 


























| 230 | 


3,2 | 8 


|Bi-Met,Co| 


|5 


48005706 


| 082483 | 


4-10 


010-160 


4-10 


4-10 


• 


• 


• I I 


1 




















































| 300 | 


3,2 1 8 


|Bi-Met,Co| 


|5 


48005711 


| 082490 | 


4-10 


010-180 


4-10 


4-10 


• 


• 


• I I 



Ha6op no/iOTeH SAWZALL 



YHMBepcanbHbiM Ha6op nonoTeH SAWZALL® 


(9 UJT.)- Kom-ewHep. 




COflep)KMT 


fljlMHa MM 


lilar 

3y6beB, mm 


ripuMeHeHne 


ApTMKy/i 

No 


Koa UPC 
45242 








2 


150 


5 


ApeBecnHa c rB03AflivM (48005035) 


49221145 


043521 






1 


230 


5 


ApeBecnHa c tbosahmh (48005036) 


I 

Y 1 


1 


3 


150 


14 


Meiann (48005182) 








3 


150 


24 


Tohki/im MeTa/i/i 0,5-3 mm (48005186) 












Ha6op nonoTeH SAWZALL® Ann neiviOHTajKHbix pa6oT (12 hit.) KoHTei/mep. 


COflep>KMT 


fljlMHa MM 


LUar 

3y6beB, MM 


npuMeHeHne 


ApTMKy/i 

Nq 


Koa UPC 
45242 








2 


150 


5 


ApeBecnHa c rB03A?iMH (48005021) 










2 


230 


5 


ApeBecnHa c tbosa^mm (48005026) 






2 


150 


8 


MeTa/iJi Wrecker 4-10 mm (48005701) 


49221129 


180813 








2 


230 


14 


MeTa/i/i Torch 3-10 mm (48005787) 












4 


150 


18 


MeTa/i/i Torch 2-8 mm (48005784) 
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SAWZALL® nonoTHa fliifi cneui/ianbHbix MaTepi/ianoB 



CneiiuanbHoe npuMetieHue: no HyryHy/a6pa3MBHbiM MaTepManaM/ct»ii6eprnacy 





of 
0) 


CO _0 


Tun 








Koa 


5Si 


3 co 2 


1*1 

3 co c[ 


MaTe- 
pwa/ia 


06o3Ha 

HGHMG 


LUt. 


ApTMKy/i 
No 


UPC 

45242 







TojiinMHa Maiepnana - mm 



230 HanbineHne 



A/iMa3 



1 48001450 187416 0 10-160 010-160 3-175 



150 HanbineHne TC 



3 48001420 081950 0 10-100 010-100 3-100 



230 Hanbinetd TC S1 130R 3 48001430 082001 0 10-160 0 10-160 3-175 



305 8,5 3 TC S1241HM 1 48001080 079865 



6-150 10-250 



450 17,0 1,5 TC 



1 48001460 235353 



6-150 10-350 10-350 



Cneui/ianbHoe npnivieHeHi/ie: M30JinL|i/iOHHbiM MaTopna/i/ KapTOH/ pe3ima 





00 
Q) 

3 co 2 


CO 3 

1-1 

3 CO *Z 


Tun 
MaTe- 
pwa/ia 


06o3Ha 

HGHMG 


UJT. 


ApTMKy/i 

Nq 


Koa 
UPC 

45242 











300 


BOJlHMCTblM / 


HCS 




1 


48001084 


079902 


• • • • 






HO>K 

















CneifManbHoe npi/nvieHem/ie: no 3aiviopo>KeHHbiivi MaTepi/ianaivi 



300 4,2 6 CTanb S1211K 1 48001082 079889 



Cneuna/ibHoe npi/iivieHeHi/ie: pe3Ka 3anoAiMMO 





06pe3Ka 3anoAJinuo Hafl nonoM - 3aLunTa no/ia npefloxpaH^eT 3y6bfl ot KOHTaKTa c no/ioivi npn o6pe3Ke 3anoA/inuo k no/iy. 

CBepxBbicoKoe jie3Bne - HanpaB/iaeT /ie3Bi/ie f\m 6o/iee npaivioro pe3a, Hanpwviep, npi/i Bbipe3aHMM ABepei/i 1/1 
okoh b AepeBHHHbix KOHCTpyKMM^X. 

^AN€yTIP™- flrm nerKoro 1/1 SbiCTporo Bpe3am/m. 

floAXOAMT AJifl pe3KM nK)6oro Ti/ina ApesecuHbi 1/1 ApesecuHbi co CKoSaMM. He iioaxoaht ajih KnpnuneM, Kaivn-m i/ijii/i 
CTann. 



300 | 5 | 5 |Bi-Met,Co| 



1 48001600 253272 
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CneuMaiibHoe npuMeHeHne: pe3Ka Tpy6 



HOBHHKa 



l"lorpy>KHOM HaKOHGHHMK - 6biCTpoe norpyxeHne b MaTepna/ibi < 0,6 mm. Be3 flono/iHMTe/ibHbix mhctpymghtob. 
YHMBepca/ibHOCTb - kohmhgckmm npoc|Dmib no/iOTHa no3BO/iaeT pe3aTb c M3rn6oM Ma/ioro paAnyca i/i no 
KBaApaiy. 

CaMbiM pacnpocTpaHeHHbiM cnnpanbHbiM >Keno6 tojilumhom 0,8 mm. 



Jie3BMfl, 
MM 


LUar 

3y6beB, 

MM 


war 
3y6beB, 


LUt. 


ApTMKy/i 
No 


Koa 
UPC 

45242 




85 


0,8 


30 


5 


48001630 


300174 






Cneuna/ibHoe npuMeHeHiie: pe3Ka ruincoKapTOHa IH0BMHK3 




■ ToHHaa r/iy6nHa pe3a - fl/ii/ma TO/ibKO 63 mm, saLqi/iinaeT ot Henpon3BO/ibHOM pe3Ki/i Tpy6. 

■ flByxcTopoHHne 3y6b& - pexeT bo Bcex HanpaB/iei-ii/mx - MeHbLue nbini/i, pexeT hi/icto, He pa3pbiBaa 



runcoKapTOH. 

■ norpyxcHOu HaKOHenHMK - 6bicipoe i/i jierKoe norpyxeHne 



fl/iMHa 

ne3Bv\s\, 

MM 


LUar 

3y6beB, 

MM 


war 
3y6beB, 

flfOMMbl 


LUt. 


ApTMKy/i 
No 


Koa 
UPC 

45242 




n 






63 






1 


48001640 


300181 


• 


• 






| 125 [ 4.2 I 6 I 5 | 48005052 1 082735 1 • | • [ 



npMHaflneiKHOCTii k ca6enbHbiM ni/maivi - SAWZALL 







ApTMKyn N° 


UPC 


SSE 1000 AVS 


SSE 1000 SQ 


SSE 1000 QX 


SSPE 1000 QX 


SSD 1100 X 


SSPE 1300 QX 


SSPE 1300 SQ 


SSH 800 QX Hatchet 


PSH 18 - 18 V Hatchet 


PSX 18 


V18SX 


V28SX 


USE 980 X 


USE 900 


SSPE 1500 X 




HyryHHbie tmckm c nepexoflHMKOM 
(apT. 45160611). 

Ana Tpy6 fluaivieTpoM flo 4"/1 10 mm. 


49221012* 


180394 


• 


• 


• 




























HyryHHbie tmckm c nepexoflHMKOM 
(apT. 45160613). 

Aifl Tpy6 flMaMeipoM flo 471 10 mm. 


49221024* 


180493 








• 








• 


• 
















HyryHHbie tmckm c nepexoflHMKOM 
(apT. 45160604). 

Ana Tpy6 flMaMeTpoM flo 471 10 mm. 


49221016* 


181445 












• 


• 








• 


• 


• 




• 




nepexoflHMK: nepexoflHMK - flepxaTe^b 

nO/lOTHa C XBOCTOBMKOM 20 MM flJIfl 

nMn c. 6ecK/iK)HeBbiM flepxaTeneM 
no/iOTeH FIXTEC. 


42680685 AepxaTe/ib + 
06832976 bmht + 
49960070 LuecTMrpaHHbiM 




































nepexoflHMK: nepexoflHMK - flepxaTexib 

nO/lOTHa C XBOCTOBMKOM V^flJlfl nMJl c 

6ecK/iK)HeBbiM flepxaTejieM nonoTeH 
FIXTEC. 


49225016 AepxaTe/ib + 
06832976 bmht + 
49960070 LuecTMrpaHHbiM 




































nepexoflHMK: 

nepexoflHMK - flepxaTe^b no/iOTHa 

C XBOCTOBMKOM 20 MM flJIfl nMJl C 

K/iKDHeBbiM flepxaTe^eM no/iOTeH W. 


42680647 AepxaTe/ib + 
06832960 bmht + 
49960080 LuecTMrpaHHbiM 




• 


• 










• 




















rinaCTMKOBblM KeMC. 


48556510 
201602001 


148424 
4002395836383 






















• 


• 










KePic M3 nnacTMKa ABS, Heo6xoflMMbi 

BCT3BKM nOA MHCTpyMeHT. 


4932378986 


349041 


















• 

















120 * OKOHHam/m CKnaflCKnx 3anacoB. 



J1e3BMfl HACKZALL 



■ CnequanbHO pa3pa6oiaHHbie nonoTHa ajih i/icnojib30BaHi/m c ni/maivii/i HACKZALL 12 V 

■ Ei/iMeTa/ini/iHecKafl KOHCTpyKqi/m yBennnnBaeT npoHHOdb 3y6beB i/i cpoK c/iyxfibi 

■ Orrrwvia/ibHafl cjDopivia 3y6beB a™ Sbiciporo pe3a 

■ Eo/iee TOHKoe iio/iotho o6ecneHi/iBaeT /lyHLiiyK) CKopocTb, Ha 35% pexeT 6bicipee 




TojiLUMHa MaTepna/ia - mm 




| 100 | 4,2 | 6 | Bi-Met,Co | 5 | 49005460 1 160273 1 6-40 6-40 |" 



| 150 | 1,8 | 14 | Bi-Met,Co | 5 | 49005614 1 160334 1 3-6 0 10-32 3-6 3-6 0 10-50 

| 100 | 1,4 | 18 | Bi-Met,Co | 5 | 49005418 1 160341 | 1,5-4 0 10-32 1,5-4 




| 100 | 1 | 25 | Bi-Met,Co | 5 | 49005424 1 160358 1 0,5-3 0 8-32 0,5-3 




CKpe6oK 75 mm: arm y^anem/m ociaTKOB oneHb jii/inKoro cmiMKOHa, 3aMa3KM, KpacKi/i m pxaBHMHbi. 



| 75 | - | - | - I 1 I 49005456 1 21 9476 1 




lilnpoKMM CKpe6oK 125 mm: fl/ia yflaneHMJi ociaTKOB KJiea, cw/iMKOHa, 3aMa3KM, Bi/mi/ma, pxaBHMHbi, KpacKM m chjitmji o6oeB. 



| 125 | - | - | - | 1 | 49005455 |293421 | 




Jle3Bne fl/ia ynanenm 3aTnpKn: flrm ynanenm noBpexfleHHOM mjim 3armecHeBe/ioPi 3ainpKM Mexfly nnnTKaMM 



1 60 | - | - | - I 1 I 49005450 |221066T 



Ha6op M3 10 lut: 2x 49005460, 












3x49005614,3x49005424, 


10 


49220220 


160365 






2x 49005418 + KapMaH fl/ia xpaHeHwa 
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KanecTBO wiaTepi/iana 



HCS 

■ rionoTHa M3 BbicoKoyrnepoAMCTOM CTann i/icnonb3yK)TCfl ajih pe3Ki/i Bcex tmiiob nepesa 1/1 nnacTMKa. 
HSS 

■ flonoTHa M3 BbicoKOCKopocTHOM crani/i npi/iroAHbi i\m pe3KM MeTaniia, qBeTHoro MeTanna 1/1 ajiK)Mi/iHi/m. 
Kap6nflHoe 3epHO 

■ flaHHbie no/iOTHa wvieiOT KpoMKy c 3epHaMi/i Kap6nAa BO/ibc|DpaMa, KOTopaa A^naeT i/ix npi/iroAHbiMi/i a™ 
a6pa3MBHbix MaTepi/ia/iOB. 

TC 

■ riojiOTHa c KOHHMKaMM 3y6beB M3 Kap6nAa BOJib(|)paMa, MAea^bHO noAxoAflT f\m pe3KM MaTepi/iajiOB 
apMnpoBaHHbix CTGKnoBonoKHOM flaHHbie nonoTHa c HenpepbiBHOM pexymeti kpomkom c 3y6bflMi/i 1/13 KapSnAa 
BOJibcjDpaivia npuroAHbi f\m oneHb TBepAbix MaiepnanoB, Hanpwviep, HGpxaBGKDineM CTann. 

Bi-Metal 

■ rionoTHa Bi-Metal coctoht 1/13 3y6beB 1/13 BbicoKOCKopocTHOM CTani/i, npuBapeHHOM na3epHOM CBapKOM Ha rn6KyK) 
ocHOBy M3 jiernpoBaHHOM CTann. flaHHbie nonoTHa a^kdt npeKpacHbiM pe3ynbTaT b Han6onee TpeSoBaienbHbix 
o6;iacTflx npwvieHeHi/m, KaK no Aepesy, TaK 1/1 no Meianny. 

rionoTHa Bi-Metal o6ecneHi/iBaK)T cneAyKDinne npenMymecTBa: 

■ rn6Kne m yAaponpoHHbie 

■ Bonee AonruM cpoK cny>K6bi. Pexymne nonoTHa no MeTanny o6ecneHi/iBaK)T cpoK cny>K6bi BABoe Aonbiiie, 
neivi oSbiHHbie nonoTHa 1/13 HCS 1/1 HSS, a nonoTHa no A^peBy - b naTb pa3 AOJibiiie. 

■ BbicoKaa M3HOCOCTOMKOCTb m TepMOCTOMKOdb rapaHTi/ipyiOT, 
hto 3y6bfl 6yAyT ocrraBaTbCfl ocTpbiMM AOJibiiie. 

■ Bo/lbLLiafl CKOpOCTb pe3KM. 

Bi-Metal 




UseTOBafi KOflMpoBKa nonoTeH 



UBeT xBOCTOBMKa 03HanaeT o6/iacTb npi/iMeHeHi/i$i. 



= flna Bcex Ti/inoB Aepesa, naMMHi/ipoBaHHbix flCII, flCII, cfcaHepbi, CTO/iapHOi/i njimbi 
m njiacTi/iKa. rionoTHa cepe6pflHoro qBeia. 

= fljifl Bcex Ti/inoB nepHbix 1/1 qBeTHbix MeiannoB, crani/i, aniOMi/iHi/ifl, jiaiyHi/i, MeAH, Hepxa- 
BeiOLAeM CTajin, CBi/iHqa, o/iOBa 1/1 MaTepi/iajiOB Ti/ina "cshabmh". nonoTHa cepefipaHoro qBeia. 

= fl/ia pe3KM paAa npoAyKTOB, KapTOHa, pe3i/iHbi, CTeK/iOBOJiOKHa, neHbi 1/1 a6pa3MBHbix 
MaTepi/ia/iOB. llo/iOTHa nepHoro qBeia. 



3733 so = Bi-Metal BbinycKaiOTCfl c 6enbiM LjBeTOM nonoTHa 1/1 xboctobmkom cooTBeTCTByKDinero qBeia; 

xembiM p,nn AepeBa, cmhmm a^h MeTanjia. 
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Tl/iribl XBOCTOBMKOB 



llOJIOTHa c T-o6pa3HbiM xboctobmkom 

■ IIoaxoa^t unn 6onbi_UMHCTBa KpynHGMLUi/ix MapoK. 

AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee®, Ryobi. 




riOJlOTHO CO Cnei4Ha/lbHblMM XBOCTOBMKaMM 

■ Mbi TaKxe npefl/iaraeivi jii/meMKy Han6o/iee nonyjiapHbix no/ioieH c XBOCTOBMKaMM mii/i U-o6pa3HbiMM xBOCTOBi/iKaMi/i. 



U-xboctobmk: ajih Black & Decker, Kress, Ryobi, Skil 



YnaKOBKa 




■ OSbiHHbie no/iOTHa BbinycKaKrrca b ynaKOBKe no 5 nuyK 1/1 no 25 LUTyK. 
YnaKOBKa a^ 25 LUTyK no3BO/iaeT noBTopHoe i/icno/ib30BaHi/ie, 

hto ynpoL^aeT CHHTi/ie i/i B03BpaT no/ioieH b ynaKOBKy. 

■ CucTeivia uBeTOM Ha no/iOTHax TaKxe npeAdaB/ieHa Ha ynaKOBKe 
BMecTe c nuKTorpaivuviaMM, no3BO/iaeT BaM Bbi6paTb npaBi/mbHoe 
no/iOTHO a™ Heo6xoAMMOM o6/iac™ npi/iMeHeHi/m. 




TexHMHecKMe coseTbi 




flnnHa nonoTHa npeACTaBrmeT co6om ynacTOK nonoTHa c pexymnMM 3y6bflMi/i (A-mm). 
LLIar 3y6a i/i3MepaeTCfl b Mi/mjiwvieTpax (mm) ot OAHoro ocipi/m 3y6a ao APyroro (B-mm). 
Bbi6op npaBi/mbHoro mara 3y6beB 3aBi/icm ot TonmnHbi Maiepi/ia/ia, KOTopbiM 6yAeM 
pe3aTb. 3onoToe npaBi/mo: oSecnennTb nocTO^HHbiM KOHTaKT c MaiepnanoM, KOTopbiM 
pexeM, Tpex 3y6beB nonoTHa; sto omnMajibHoe KOJinnecTBO, b KanecTBe coBeia - ajih 
ToncTbix MaTepnanoB, Hanpi/iMep, MeiannoB tojilamhom 6onee 4 mm, peKOMeHAyeicsi mar 
3y6a 2 mm m Sonee. 

flrm MeiannoB tojilamhom 1 ,5-3,5 mm npeAnoHTmeiibHei/i mar 3y6a 1 ,2 ao 1 ,4 mm. 
I~lpi/i pe3Ke TOHKoro MeTajiJii/inecKoro ni/iCTa MeHee 1,5 mm - peKOMeHAyeicsi mar 3y6a 
0,7 ao 1,2 mm. 

OcHOBHoe npaBuno npi/i pe3Ke A^peBa - neM Bbime mar 3y6beB, TeM 6bicipee i/i rpy6ee 
SyAeT pe3. 

Bo BpeMH pe3KM oneHb tohkmx jimctob Meianna peKOMeHAyeica noMecTMTb Maiepnan Ha 
6onee ToncTyK) noAnoxKy, HTo6bi MCKjiKDHMTb nonoMKy Maiepnana. 
PeKOMeHAyeM i/icno;ib30BaTb oxjiaAmejibHyK) CMa3Ky, HTo6bi npoAnnTb cpoK c/iy>K6bi 
nonoTHa, bo BpeMH pe3KM MeiannoB i/i nnacTMKa. 



MaTepnan 



Ox/ia>KAaK)LMMe cp-Ba 






CMa30HHO-OXJ10>KAaK)LMa$1 >KMflKOCTb 



CKMnMflap 




nonoTHa AJin pG3KM nepesa n nnacTiviaccbi 



flOJlOTHa c T-o6pa3HbiM xboctobmkom 



fljiMHa 












no/iOTHa 


LUar 






ApTMKy/i 




(pa6oHan) 


3y6beB 






Nq 


Kofl EAN 


MM 


MM 


Hoiviep 


Koji. 


4932 


4002395 










fjiydnHa pe3a b mm 



CTaHflapTHbie nono-ma 



daHflapTHbie no/iOTHa - xopowafl npon3BOflMTe^bHOCTb. 



50 2 T119B 5 274353 301553 < 20 



<20 



75 3 T111C 5 254071 301539 5-50 



<40 



flonoTHa Ann c)3MrypHOM pG3Kii 



Bee Haiuki no/iOTHa fl/ia cjDnrypHOM pe3Ki/i flOBO/ibHO TOHKi/ie fl/ia /lyHLuei/i MaHeBpeHHOCTi/i b Maiepi/ia/ie. 

y no/iOTHa 4932265312 + 4932430143 3y6b?i pacno/io>KeHbi c flByx CTopoH. 3y6ba c o6paTHOM dopoHbi no/iOTHa 

no3BOJiflK)T fle^aTb cjio>KHbie m ocipoyrojibHbie nponn/ibi. fl/ia Han/iyHLuero pe3y/ibTaia OTKjitOHMTe 

MaflTHI/IKOBOe fleMCTBMe. 

I 50 I 1,35 I T 101 AO I 5 I 373392 I 348879 I <20 <20 <15 • #~ 



50 2 T 119 BO 5 274650 301485 < 20 



<20 



4M141S 



75 2,5 Curve 5 430143 378043 < 30 < 20 < 20 



265312 f*** 5 *™* 



75 1 4/1,2 | SPECIAL | 5 | 265312 | 301478 | < 30 



<30 



5 


346078 


312375 


25 


373492 


349920 



75 



T244 D 



<50 



FlonoTHa fliifi 6biCTpoM pe3KM 


Odpbie no/iOTHa c arpeccuBHOM reoMeipneM pa3BOflKM 3y6beB nnn 6biciporo pe3a b aepeBe. 






2131 1ft 




■ 


















5 


213116 


301492 










75 


4 


T144D 


25 


373487 


349272 


<50 


• 


• 




3733 fft 














SI 75 


4 


T144 DF 


5 


373391 


348862 


<50 


• 


• I 


311&33 














105 


4 


T344 D 


5 


311633 


301508 


<80 


• 


• I 


3547*5 








i i I 








155 


4 


T744 D 


5 


354745 


324095 


5-125 


• 


• I 
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fl/iMHa 












no/iOTHa 


LUar 






ApTMKy/i 




(pa6oHan) 


3y6beB 






Nq 


Kofl EAN 


MM 


MM 


Hoiviep 


Koji. 


4932 


4002395 



j3 


V— - — ~~~^\\ 










Sk 






fjiydnHa pe3a b mm 



flOnOTHO A Jin 6blCTpOM M aKKypaTHOM PG3KM 



TeoMeTpMfl c tpomhom 36itohkom 3y6beB fl/ia 6biciporo n a6co/iK)THO aKKypaTHoro pe3a 6e3 ckojiob. Bpe3aK)LHMMCfl KjibiK fljia 6biciporo Bpe3aHkm. 

aH01 -■ 3-CUT 



91 2,5 T234X 5 430141 378029 3-60 3-60 



<45 



riOJIOTHa flJin HMCTOM PG3KM 6e3 C KOJI OB 



C^eflyfOLi^Me nojiOTHa MMewT 3y6ubi c flwaroHajibHOki 3aTOHKOM KOTopbie o6ecneHMBaK)T oneHb HMCTbiM pe3 6e3 cko/iob. 



75 


2,5 


T101 B 


5 


254061 


301522 


<30 


<60 




<30 


• 










25 


373489 


349296 





75 | 2,5 | T101BF | 5 | 373390 | 348855 | < 30 < 60 



<30 



75 



T101 D 



5 


274351 


301515 


25 


373490 


349906 



< 50 < 60 



<45 



mmmmmmmmmmm 



105 3 T 301 CD 5 399306 359202 < 80 < 60 



3460 71 



105 4 T301DL 5 346071 312399 < 80 < 80 



<50 



flonoTHa a nn TOHHbix npnMbix pa3pe30s: pa6oHi/ie noeepxHOCTi/i KyxHii 



C/ieayfOLni/ie no/iOTHa no/iynafOT npei/iMymecTBO 3a cneT 6o/ibLueM TO/iLni/mbi Te/ia, hto o6ecneHMBaeT CBepxxecTKi/iki, a 3HaHi/rr, 

n 6o/iee aKKypaTHbiM BepTwa/ibHbiM pa3pe3. 1/lflea/ibHbi fl/ia npwvieHeHkm TaM, nqe Heo6xoflMM HacToamuM npflMOM pa3pe3, T.e. Ha pa6onnx 

noBepxHOCT^x KyxoHb. 



373a BO 



75 I 4 I T101 DP I 5 I 373080 | 346073 | <i 



<45 



105 | 4 | T 101 DPsp. | 5 | 373388 | 348831 | < 80 < 80 



<50 



CneijMajibHbie o6nacTM npiAMGHGHMfii pa6oHue noeepxHOc™ KyxoHHoti mg6gjim m jiaMMHupoBaHHbiG flCfl 



flaHHbie no/iOTHa wvieKrr o6paTHyK) KOHCTpyKi^MK) 3y6beB, to edb no/iOTHO mnm npn HanpaB/ieHHOM bhm3 xofle, hto ae/iaeT i/ix oco6eHHO 
npuroflHbiMM fl/ia hi/ictmx pa3pe30B 6e3 menoK b pa6oTe Ha MecTe c naMi/iHi/ipoBaHHbiMi/i flCn i/i pa6oHi/iMi/i noBepxHOCTHMi/i KyxoHHOM Me6e/in 
fl/ia fl0CTM>KGHM?i nyHLUMx pe3y^bTaTOB - pa6oTaTb b MaflTHMKOBOM pe>KMMe. 



75 2,5 T 101 BR 5 346079 312382 < 30 < 60 



<60 



105 | 2,5 | T101BRsp. | 5 | 348072 | 313860 | < 50 < 80 



<80 



Cneuua/ibHbie o6nacTi/i npNMeHeHNn: naMi/iHi/ipoBaHHoe napKeTHoe noKpbime a /in nonoe 



flo/iOTHO 373392 i/iflea/ibHO npi/iroflHO fl/ia pe3Ki/i KpuBbix jimhmm i/i c/io>KHbix cjDopivi. fl/ia npnMbix pa3pe30B - no/ib3yMTecb no/iOTHOM 373083. 



50 | 1,35 | T 101 AO | 5 | 373392 | 348879 | < 20 



<15 



60 1,9 SPECIAL 5 373083 346080 3-20 



125 




noiiOTHa flnn no63MKa no MeTanny 



riojiOTHa c T-o6pa3HbiM xboctobmkom 



fljiMHa 












no/iOTHa 


LUar 






ApTMKy/i 




(pa6oHaa) 


3y6beB 






Nq 


Kofl EAN 


MM 


MM 


Hoiviep 


Koji. 


4932 


4002395 






fjiy6MHa pe3a b mm 



CTaHflapTHbie nonoTHa 



IIo/iotho 274652 npeflHa3HaHeH0 cneuwajibHO fl/ia pe3KM TOHKO/iwcTOBoro Maiepwajia, nocKOJibKy Luar 3y6beB no/iOTHa 0,7 mm. TeM, 

fl/ifl Koro BaxeH npoflOJixkrrejibHbiM cpoK cjiy>K6bi m Ha,qe>KHOCTb, Mbi peKOMeHflyeM 6nMeTa/i/iMHecKne no/iOTHa c cooTBGTCTByKDLUGM CO>K, 

CpOK C/iy>K6bl 3TMX no/icrreH BflBOe Bbiwe. 



55 


0,7 


T118G 


5 


274652 


301621 


0,5-2 


0,5-2 




















5 


254063 


301614 
















55 


1,2 


T118A 


25 


373486 


349265 


1,5-4 


1,5-4 




































55 


1,2 


T118AF 


5 


340011 


304684 


1,5-4 


1,5-4 




1,2-2 










75 


1,2 


T118Asp. 


5 


345826 


313464 


1,5-4 


1,5-4 














105 


1 


T 318 A 


5 


399307 


359219 


1-4 


1-4 


<85 












55 


2 


T118B 


5 


254064 


301591 


3-6 


3-6 






3-10 






























55 


2 


T118BF 


5 


340012 


304691 


3-6 


3-6 




2-3 


3-10 


2-30 




























75 


2,5 


T101 Asp. 


5 


274651 


301577 




2-10 


<45 




3-10 


2-20 





floiiOTHa a yHMBepcanbHoro npi/iMeHeHi/m 



3tm no/iOTHa npi/iroflHbi fl/ia pe3Ki/i pa3/ii/NHbix bi/iaob da/ii/i, anKDMi/iHi/ia, flpeBeci/mbi c rB03flflMi/i, rmacTi/iKa i/i KOMno3MTHbix Maiepi/ia/iOB. 
IIo/iotho 373086 noBbiLUGHHOM fl^MHbi (155 mm) npuroflHO fl/ia pe3KM TO/idbix rocjDpMpoBaHHbix KOMno3MTHbix Maiepna^OB. 



91 |2,5/1,8| T123XF | 5 | 430142 | 378036 | 2.5-10 3-10 < 50 4-10 





m 






















I 105 | 


1,2 


| T31? 


I AF | 


5 


274654 


301607 


1.5-4 


1.5-4 


<85 








m 






















1 105 | 


2 


I T3U 


I BF | 


5 


274653 


301584 


3-6 


3-6 


<85 


3-10 


4-30 | 



I 155 | 1,0 | T 718 AF | 5 | 373086 | 346097 | 1-4 1-4 < 125 



nonoTHa Ann ct>MrypHOM pG3KM 



Cneuna/ibHafl yTOHHeHHaa KOHdpyKui/m no/iOTHa no3BO/ifleT npoBOfli/iTb cfwrypHyK) pe3Ky pa3/ii/NHbix Maiepi/ia/iOB. 

| 55 | 1,2 | T218A | 5 | 346082 | 312368 | 1,5-4 1,5-4 • | 

| 75 | 3 | T227 D | 5 | 346081 | 312351 | 3,5-6 3,5-6 4-15 4-30 • | 

126 



fljiima 












no/iOTHa 


LUar 






ApTMKyn 




(pa6oHaa) 


3y6beB 






No 


Kofl EAN 


MM 


MM 


Hoiviep 


Koji. 


4932 


4002395 







fjiy6MHa pe3a b mm 



Cneuna/ibHoe npuivieHeHi/ie: anioiviMHMM 



daHflapTHbiMM nonoTHaMM Toxe mo>kho pe3aTb a/iKDMUHMM, oflHaKO npenMymecTBO flaHHbix no/iOTeH b 6ojibLiJOM ware 
3y6beB i/i 6o/iee lumpokom yrny6/ieHi/ii/i Mexfly 3y6b?iMi/i fl/ia /lyHLuero OTBOfla dpyxKM npi/i pe3e a/iKDMi/iHua. 
fl/ifl cjDnrypHOM pe3KM peKOMeHflyeM no/iOTHa 346081. 



75 3 T127D 5 274315 301560 3,5-6 3,5-6 



4-15 4-30 



CneunanbHoe npi/iMeHeHi/ie: Hepataeeioiiiafi CTanb 



3y6ba no/iOTHa noKpbiTbi KapSnflOM, hto no3BO/ifleT mx wcno/ib30BaTb fljia pe3KM BbicoKOJierwpoBaHHOM v\ 
HepxaBewLneM CTann JlyHLue Bcero OTKjifOHmb MaflTHi/iKOBoe flewcTBue i/i i/icno/ib30BaTb CO>K v\nv\ CMa3Ky. 



50 1,1 T 1 18 AHM 2 373393 348886 1,5-3 1,5-3 



1,5-3 



50 1,4 T118EHM 2 373394 348893 2-5 2-5 



2-5 



nojiOTHO Ann J1o63MKa no pa3JlMHHblM 
MaTepnanaM 



fljiMHa 


LUar 






ApTMKy/i 




no/iOTHa 


3y6beB 






Me 


Kofl EAN 


MM 


MM 


Hoiviep 


Koji. 


4932 


4002395 



Cu/Ni/Ms/Zn| | | 






\ 








in''! 


T, 




fjiydnHa pe3a b mm 



CneMua/ibHoe fipiiMGHGHiie: Ctgkjiobojiokho/ apMnpoBamibiM nnacTMK/ nneKcnrnac 



y no/iOTHa 373387 (Ha KapTMHKe) 3y6ba c TBepflocrmaBHbiMM HaKOHGHHMKaMM fljia jiyHLuero cpoKa c/iy>K6bi npn pe3Ke 

CTeK/lOBO/lOKHa. 



75 | 2,5 | T101Asp. | 5 | 274651 | 301577 1 2-10 



2-20 



75 4,2 T 141 HM 1 399308 359226 



5-20 5-20 



5-50 



105 4,2 T341HM 1 373387 348824 



<60 



5-20 5-20 



CneunanbHoe npuMeHeHiie: Ka ptoh / Koma / KOBpoBoe noKpbime 



54 |3epHQ30| T 130 [ 1 | 213231 | 301645~ 



• • < 15 



5-10 5-15 



54 |3epHQ50| T150 [ 1 | 213232 | 301652 



• • < 10 



5-10 5-15 



fljiMHa 












no/iOTHa 


LUar 






ApTMKy/i 




(pa6oHaa) 


3y6beB 






No 


Kofl EAN 


MM 


MM 


HoMep 


Koji. 


4932 


4002395 




|-jiy6iiHa pe3a b mm 



Cneuna/ibHoe npuivieHeHi/ie: M30Jifii4i/iOHHbiM MaTepnan 



4?J» 44 V* ta - < 



155 


H0>K C B0J1HMC- 


T 313 AW 


5 


430144 


378050 


• 


• 


• 


• 




TOM KpOMKOH 





















Ha6opbi nonoTeH flfifi no63MKa 



C T-o6pa3HblM XBOCTOBMKOM 

OnucaHue 

5 no/iOTeH 

CoflepxMT c/ieayK)Lni/ie no/iOTHa 213116, 254061, 
254063, 254064, 254071 .lloflxoflMT no flepeBy m 
Meia/uiy. 



Kon. 



ApTMKyn 
N2 
4932 

345825 



Kon EAN 

4002395 

314850 



flpi/IHaflJieiKHOCTM flllfl J1063UKOB 



OnucaHue 



OnopHaa njiaTc|DopMa 

Q fl/ia Maiepi/ia/iOB 



© 



c zierKO uapanyfOLnenca 

nOBGpXHOCTbK). 

HacaflKa npomB ckojiob 

KOMnjlGKT M3 3 LUt. 

npeflOTBpaLi^aeT 
CKOJibi Maiepna^a. 



M12 JS 
HD18 JS/JSB 
BST 18 X Li 
JS 120 X 
JSPE 135 TX 
STEP 1200 BX/X 
JSPE 90 X 
FSPE 110 X 
BSPE 110 QX 
STEP 800 X 
ST 800 XE 
V28 JSB 



STEP 70 
STEP 75 
ST 700 E 
STEP 90 X 
STEP 100 X 
FSPE 100 XL 
BSPE 100 XL 



ApTMKyn KoflEAN 



4932 



430356 
367734 



357682 
367436 



4002395 



380176 
338580 



344147 
337644 



© 




© uuu 



nonoTHa flfifi iio63MKa no nepeey 
M MeTanny 



Sfl U-o6pa3HblM XBOCTOBMK 



fljiMHa 












no/iOTHa 


War 






ApTMKyn 




(pa6oHaa) 


3y6beB 






No 


Kofl EAN 


MM 


MM 


Hoiviep 


Koji. 


4932 


4002395 




























II 75 


4 | A 2202 | 


5 


354508 | 


321070 | 


5-60 


• 


• 


• I I 


354506 Ktehhtaw 


II 75 


2,5 | A5035/A5041 | 


5 


354506 | 


321056 | 


<30 


<60 


<30 • 


I I 
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flMJlbHbie flMCKM 



flNCKM fliifi unpKyjinpHbix ni/m no flepeey 
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o 
fl) 
a 

>s 
2 

h 

o 
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ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 




0 MM A 


MM 

0 MM B 


160 


20 


12 


2,4 


✓ 


✓ 


✓ 










✓ 






327743 


312962 




48 


2,6 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 




✓ 




✓ 


248233 


307340 




42 


2,8 


✓ 


✓ 




✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


346511 


318933 






165 


20 


24 


2,6 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 






352131 


367849 




52 


2,8 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 




✓ 


352132 


367856 






165 


30 


24 


1,8 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 






399909 


365647 




36 


2,6 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 




✓ 


352133 


367863 






184 


30 


24 


1,8 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 






352327 


369867 




48 


1,8 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 




✓ 


352328 


369874 




54 


2,0 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


352329 


369881 






190 


30 


16 


2,4 


✓ 


✓ 


✓ 










✓ 






256387 


300709 




24 


2,4 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 






327969 


319060 




48 


2,8 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 




✓ 


256388 


300747 




54 


2,8 


✓ 


✓ 




✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


346512 


318940 






210 


30 


16 


2,4 


✓ 


✓ 


✓ 










✓ 






259182 


300716 




48 


2,8 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 




✓ 


259136 


300754 




54 


2,8 


✓ 


✓ 




✓ 


✓ 


✓ 


✓ 




✓ 


✓ 


346513 


318957 






230 


30 


48 


3,0 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 






303099 


305285 






flMCKM flflfl aKKyMyilflTOpHOM MMpKyilfipHOM flMflbl 




165/6 1 / 2 " 


15,87/%" 


24 


1,6 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 










352313 


369720 




165/6 1 / 2 " 


15,87/%" 


40 


1,6 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 








✓ 


352314 


369737 




190 


30 


24 


2,0 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 










430430 


380916 






flMCKM flnn TOPUOBOHHOM nMflbl 




210 


30 


24 


2,8 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 










352135 


367887 
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2,6 
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✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 








✓ 


352136 


367894 




54 


2,6 














✓ 




✓ 


✓ 


352137 


367900 
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24 


2,8 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 










352839 


374977 




48 


2,8 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 








✓ 


352840 


374984 




80 


2,8 














✓ 




✓ 


✓ 


352841 


374991 
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✓ 
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✓ 


✓ 










352138 


367917 
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✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 










352139 


367924 
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✓ 
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✓ 


✓ 








✓ 


361504 


337088 
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3,4 














✓ 




✓ 


✓ 


352140 


367931 
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✓ 










352141 


367948 
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✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 








✓ 


352142 


367955 




96 


3,2 














✓ 




✓ 


✓ 


352143 


367962 
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flMCKi/i flnn 141/ipKynfipHbix nun no NieTanny 



©ToHHaa reoMeipua Am Haw/iyHLuei/i npon3BOAHTe/ibHOc™. 

© KepaMOMeTa^^MHecKne 3y6ba -o6ecneHMBaiOT npoAO/DKi/rre/ibHbii/i cpoK c/iy>K6bi. 

(3) fli/iCK M3roTaBjii/iBaGTC5i c npeun3M0HH0M TOHHOCTbK), i/i noABepraeTca 

TGpMI/IHGCKOM 06pa60TKe. 

© r~/iy6oKMM KaHa/i Mexfly 3y6bflMM cnoco6cTByeT y/iyHLueHHOMy yAa/ieHmo 

CTpy>KKM. 

© KoMneHcaunoHHbie npope3i/i Bbipe3aHbi /ia3epoM, yMeHbwaiOT K0/ie6aHi/m, 
noflaBjifliOT LuyMbi n npeAOTBpamaiOT neperpeB MHCTpyMGHTa. 

■ HucTbiM pe3. OTcyTCTByiOT 3ayceHUbi, hto coKpamaeT BpeMfl Ha aa/ibHeMLuyio 
o6pa6oTKy MaTepwa/ia. 

■ BbidpbiM pe3. PexeT Sbidpee, neivi KaKMM-/in6o mhmm MeTOflOM. 

■ Ce6ecTOMMOCTb. CTOi/iMOCTb pe3a AeweB/ie, neivi npn pe3Ke a6pa3MBHbiM amckom. 

■ MeHbLue Luyivia npi/i pa6oie 

■ MeHbLue Bn6paunM npn pa6oie 

■ Be3onacHOCTb: HeT mckp, He Hy>KHa ox/ia>KAaiOLnafl xnflKOdb, 3aroTOBKa ocTaeTca 

XO^OflHOM 
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Apmicyn 
N2 


Koa UPC 




0, 
0 

A 


MM 

0 
B 


135 


20 


30 


1,6 


1-2,5 MM 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


♦ 


X 


X 


X 


X 


✓ 


48404070 


45242233786 




50 


1,6 


X 




X 


X 


X 


X 


X 




X 


✓ 


✓ 


X 


♦ 


48404075 


45242233793 




165 

(6 Mf) 


15,87 

(%") 


48 


1,6 


1-2,5 MM 


✓ 


✓ 


✓ 


1/ 


1/ 


✓ 


1/ 


X 


X 


X 


X 


X 


✓ 


48404015 


45242134298 




174 


20 


36 


1,65 


> 2,5 MM 


✓ 




X 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


48404016 


45242134120 




50 


1,65 


1-2,5 MM 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


♦ 


X 


X 


X 


X 


✓ 


48404017 


45242151738 




203 

(8") 


15,87 

(%") 


42 


1,8 


> 2,5 MM 


✓ 




X 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


48404515 


45242134465 




50 


1,8 


1-2,5 MM 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 


♦ 


X 


X 


X 


X 


✓ 


48404520 


45242134472 





✓ JlyHLue Bcero noAxoAMT. PeKOMeHAOBaH nnn ncno/ib30BaHHH no stum MaTepwa/iaM. 
♦ noAxoAHT. PeKOMeHAOBaH f\m nepnoAnnecKnx pa6oT. 

OneHb xopoujue xapaKTepHCTHKH npn pe3Ke ashhhx MaTepwa/iOB, ho coKpamaeTCfi cpoK cny>K6bi AncKa. 
X He noAxoAHT. He peKOMeHAOBaH no stum MaTepna^aivi. 



0rrMMU3auufl cpoKa c/iy>K6bi nmibHoro flMCKa 

1. 3ac|Di/iKCi/ipyMTG 3aroTOBKy KaK mo>kho Kpenne, HTo6bi M36e>KaTb no^B^eHne Bn6paunM 

2. ripn pa6oTe He M3rn6aMTe Maiepna/i, cyxeHne pa3pe3a mo>kgt npi/iBGCTM k noiepe 3y6beB. CpoK c^y>K6bi amckob 3aBncnT ot Toro, KaK Bbi pexeie. 

3. Pacno^o>KMTe amck MaKCMManbHO hm3ko, npeflBapnie^bHO flaB nn^e Ha6paTb no^Hbie o6opoTbi nepefl Hana^OM pe3KM Maiepwa^a. 

4. He npn^araMTe 60/ibLui/ix ycn^MM b Hana^e pe3KM. HannHaMTe pe3Ky Maiepna^a aKKypaTHO m TO/ibKO noc^e 3Toro npn^oxnTe 
ycki^kie k ni/me, flociaTOHHoe, HTo6bi He 6bi/io MCKpoo6pa30BaHM?i. 

5. ripn onTMMa/ibHOM CKopocTM pe3a m ycn^na o6pa3yeTC?i MMHMMyM mckp v\nv\ no^Hoe OTcyTCTBue mx. 06pa30BaHMe mckp roBopm 0 tom, 
hto MfleT neperpeB flMCKa 1/1 coKpamaeTca cpoK c^y>K6bi flMCKa. 

6. JlMHi/m pe3a flo^>KHa 6biTb npaMOM. Ec^n Bbi bo BpeMa nn/ieHi/m c6nBaeTecb c np^MOM n TyT xe nbuaeiecb BepHyTbca Ha /ii/ihi/ikd pe3a, to 
B03HMKaeT Harpy3Ka Ha amck, hto MOxeT npuBecTM k BbinaflaHMio 3y6beB flMCKa. Mcno^b3yMTe HanpaB/iaiOLnyK) Bcerfla, Korfla sto bo3mo>kho. 

7. He C03flaBaMTe 6oKOBoe flaB^eHne Ha amck t.k. sto MOxeT npi/iBecTi/i k OTKanbiBaHMio 3y6beB. 

8. nepnoAMHecKM A^BaMTe ox^aAMTca MHCTpyMeHTy, oco6eHHO npi/i pe3Ke A^inHHbix m TO^CTbix 3aroTOBOK. f\m ox^axAeHMa npocTO BK/iiOHi/iTe 
MHCTpyMeHT 1/1 Hunero He pe>KTe. 



npMHaAJiejKHOCTM fliifi i|i/ipKynfipHbix nun 



OnucaHue 



HK 
46 
N 



K55/S 
K66/S 
CS 55 



PCS 

55 



SCS CS 75 
65 HKS 75 
Q HK 75 A 



HKS PMS 
85 18 



CucTGMa Clean Line 

^ c aepxaTe/ieM MemKa 

© M 3 6yMa>KHblMM 
MGLUKaMI/l. 

TKaHeBbiM MeiuoK, 
© Tpe6yeT aepxaTejifl 
MemKa 346123. 
CoeflMHMTe/ib f\m 
nbiJienor/ioiuieHMfi 

yflJlMHMTe/lbHblM 

© w/iaHr 35 mm/4 m 
26 mm/4 m 

K/ltOH flJlfl CHflTUfl 

nmibHoro flMCKa 
napajuiejibHaa 
HanpaB/inioLijafl/ 
orpa>KfleHMe 
TpaHcnopTHbiM 
nu\HK - n/iacTMK 

DEK26 Y-o6pa3HbiM nepexoflHMK 
A/in TopuoBOHHOM nmibi MS 216 



© 



© 



ApTMKyn 
N2 
4932 



346123 



346182 

369282 
259301 

330552 
278824 

371469 

276288 
49221001 
49224146 



UPC/Koa 

EAN 
4002395 



313266 



313273 

338412 
304158 

312719 
308286 

342181 

308217 
45242180417 
45242181896 



201672001 840519 



430005 



376667 



Hone ii fliifi py6aHKa 





82 MM 


102 MM 


ApTMKyn 
N2 
4932 




OrmcaHue 


H 500/750 
PR 1.6-82 


HB 750 
HBE 800 


Kofl EAN 
4002395 




PR 3-82 


PR 2.5-102 




flBydopoHHee jie3Bne M3 Kap6nfla 
BO/ibc|DpaMa. flBa flBycTopoHHi/ix ne3Bv\9\, 
no MflrKOMy i/i TBepflOMy flepeBy. 


• 




273484 


300150 




• 


316243 


300167 



npuHaflJiejKHOCTi/i flnn py 6a h ko b 



Ormcamie 



CoeflMHeHnyi ajih ujjiaHra 

BcacbiBatOLUMM pyKaB fljia Bcacbi- 
BatOLnero w/iaHra 330552. 
napa/uiejibHaa HanpaBJiatomaa 
Otkmahom orpaHMHMTe/ib r/iy6nHbi 

fl/ia Bcex py6aHKOB, KpoMe MOflejiefi 

H 500/PR 1.6-82. 

3a>KMM (oTfle^bHaa aeTa/ib) 

fl/ia KOMn/iGKTa MOHTaxa BepciaKa 

dpora^bHoro/nponycKHoro daHKa 

He06X0flMM0 2 LUT. 



© 



Bee 
py6aHKM 
82/102 mm 



Kon. 

1 
1 
1 



ApTMKyn 
N2 
4932 

316270 

274071 

274069 

367730 



Kofl EAN 
4002395 



302017 
300358 
300129 

338566 





MAGSWITCH 



ynpasiifiTb CBepxMouiHbiivi nocrofiHHbiivi MarHMTOM HimorAa euie 
He 6bino tsk nerico. 

KoMnaHNii Milwaukee® co3flana ivioiiiHoe Martm-moe y ctpomctbo 9 

KOTOpOe MOMHO BKJ1 lOHSTb l/l BblKJIIOHaTb npOCTbIM HdlKaTNGM KHOflKM- 

Be3 aKicyiviynfiTopoB! Ee3 aneKTpnHecKoro to Ka- 



rl pen My uiecTsa : 

■ 3KOHOMMT BpeMfl l/l AGHbri/1 

■ YcKopneT 1/1 ynpouiaeT 3a3eiviJieHi/ie 

■ 3aivieHfieT 3a>Ki/iivibi 

■ EbiCTpoe, TOHHoe pa3MeuieHMe 1/1 cfri/iKcaLii/m 3a roTO b km 

■ CsapHbie yrnbi ocTaiOTcn HMCTbiMM 

■ CBepxcwibHafi KOHTponnpyeiviafi cfri/iKcaiji/m 



CeapoHHbie 3a>Ki/iMbi 3a3eMneHi/m Magswitch 



TpaflMUMOHHbIM CBapOHHbIM 33>KMM He CpaBHMTCfl C 3TMM yCTpOMCTBOM! 

CBapoHHbie 3a>KMMbi 3a3eivmeHkm Milwaukee® Magswitch™ no3BOJiflK)T 6bicipo BbinojiHHTb yciaHOBKy m CBapKy 
m nepexoflMTb k c/ieflytOLneiviy 3a,qaHMK). noMecTMTe 3a>KMM Ha Hi/idyK) pa6onyK) noBepxHOdb, BK/iKDHi/iTe 1/1 
HannHaMTe CBapKy. B/iaroaapa HOBOMy 3a>Ki/iMy Milwaukee® Magswitch™ CBapKa CTaHOBi/iTCfl 6bicipee 1/1 
npome. Skohommt Bpeivm n fleHbrn. 

■ CoeflMH^eTca MrHOBeHHO. Bojibwe He Hy>KHO MCKaTb MecTO nnn 3a>KMMa! 

■ Bo/ibwe He Hy>KHO fle/iaTb npuxBaTKM npn CBapKe 6o/ibLui/ix /imctob v\nv\ npn CBapoHHbix pa6oiax c Tpy6aMi/i. 

■ ripocTO BK/iKDHi/ue Magswitch™ 1/1 Hani/iHam-e CBapKy. 

■ npocTaa OHMCTKa: BbiKJitOHUTe Magswitch™ m CMeTMTe Mycop. 

■ flpi/iKpen/ifleTCfl 1/1 k rmocKi/iM, m k OKpyr/ibiM noBepxHOCTHM. 













f1oTpe6nfieMbiM 


ApTMKyn 


Kofl 


OnucaHue 


A, MM 


B, MM 


C, MM 


TOK, 


N2 


EAN 










A 


4932 


4002395 


Mag-GC 200 


55 


30 


60 


200 


352563* 


372218 


Mag-GC 300 


65 


40 


60 


300 


352564 


372225 


Mag-GC 600 


100 


70 


65 


600 


352565 


372232 



Ky6bi Magswitch" MagSquare 



yflep>KMBaK)T npaKTMHecKM /iK)6bie npeflivieTbi b jik)6om nono>KeHMM. 

Ky6bi Milwaukee® Magswitch™ MagSquare o6ecneHi/iBaK)T HeoSbinaMHO 6biCTpyrc> i/i npocTyjo MHorormocKOCT- 
Hyto cfDMKcauMK) 3aroTOBKM npn ycTaHOBKe CTa/ibHbix fleTa/iefi b onpefle/ieHHoe nojio>KeHMe. ripocTOM noBopoT 
pyKO^TKM Ha 180 rpaflycoB npuBOflUT b fleMCTBue MomHoe MamnTHoe no/ie. 

■ Yflep>KMBaK)T Meia/i/i Ha HecKO/ibKi/ix dopoHax, fle/iaa CBapKy yqo6Hee. 

■ npuKpenjififOTCfi n k nnocKMM, n k OKpyr/ibiM noBepxHOCTHM. 

■ npoxofl^T npeun3MOHHyK) MexaHnnecKyK) o6pa6oTKy fljia oSecneneHkm MfleajibHO npaivibix ymoB. 

■ MiviefOT Ha 6oKOBbix rpaHax BbiCBep/ieHHbie OTBepcn/m fl/ia yciaHOBKi/i BcnoMoraie/ibHbix npi/icnoco6/ieHMM 
n M3roTOBjieHi/i?i c6opoHHbix npncnoco6/ieHMi/i v\nv\ Lua6/iOHOB. 

■ npHKpermaeTCfl m k nnocKMM, m k OKpymbiM noBepxHOCTHM. 













Cwia 


Cwia 


MoHTaatHoe 


ApTMKyn 


Koa 


OnMcaHMe 


A, MM 


B, MM 


C, MM 


OTpbiea, 


OTpbiea, 


OTBepcme c 


N2 


EAN 










Kr 


H 


pe3b6oM 


4932 


4002395 


Mag-SQ 68 


40 


40 


70 


68 


666 


M5x6 mm 


352566 


372249 


Mag-SQ 272 


75 


50 


110 


272 


2665 


M6x10 mm 


352567 


372256 


Mag-SQ 450 


110 


70 


150 


450 


4410 


M10x12 mm 


352568 


372263 



132 * fl° OKOHHaHi/ifi CK^aflCKnx 3anacoB. 



y ro ji bHM km Magswitch Ha 90° 



CBapoHHbie yrojibHMKM Ha 90° HMKoraa eu^e He 6bijiw TaK npocTbi b ncnonb30BaHMM. 

CBapoHHbie yronbHMKM Milwaukee® Magswitch™ Ha 90° o6ecneHMBaK)T m BHeiuHi/iM, m BHyipeHHMM 3axBaT. 
JlerKO BK/iKDnaacb 1/1 BbiK/iKDHaacb, yro/ibHi/iKi/i Milwaukee® Magswitch™ ycTpahmfOT Heo6xoflwviocTb i/icno/ib30- 
BaTb npi/i CBapKe yma pbinar 1/1 npermTCTByKDT 3acopeHi/iKD yma. 

■ npeun3MOHHoe pacno^o>KeHMe; yflep>KMBaK)T m rmocKwe MaTepwa/ibi, m Tpy6bi. 

■ Bo3mo>kho flo6aBJieHwe flono/iHkrre/ibHbix Ky6oB MagSquare fljia ycmenm. 

■ flocTynHbi flBa Ti/inopa3Mepa (KaxflbiM yro/ibHi/iK wvieeT flBa MarHi/rra). 



Li. 











Cwia 


Cmia 


ApTMKyn 


Kon 


OnMcaHMe 


A, MM 


B, MM 


C, MM 


OTpbiea, 


OTpblBa, 


N2 


EAN 










Kr 


H 


4932 


4002395 


Mag-Angle 68 


205 


33 


60 


68 


666 


352569* 


372270 


Mag-Angle 272 


285 


51 


105 


272 


2665 


352570* 


372287 



CTfiiKHbie yronbHMKM Magswitch™ 



npuMeHsieMbie npn CBapKe crsuKHbie yro/ibHMKn MomHbi m yHMBepca/ibHbi. 

daxHbie yronbHMKM Magswitch™ b BbicujeM CTeneHM yHMBepcajibHbi; MamnTbi BpamaKDTCfl LuapHnpHO, 
o6ecneHMBa?i B03MO>KHOCTb yqepxi/iBaHi/m npi/i pa3/ii/NHbix yrxiax. JlerKO BK/iKDHaeMbiM i/i BbiK/iKDHaeMbiM 
yro^bHMK Milwaukee® Magswitch™ ycTpahmeT Heo6xofli/iMOCTb i/icno/ib30BaTb pbinar npn CBapKe yma. 

■ npaKTMHecKM HeorpaHMneHHbie bo3mo>khoctm pery/inpoBKM. KaxflbiM yro/ibHMK MagSquare LuapHnpHO 
ycTaHaB^MBaeTca Ha Tpe6yeMbiM yro/i. 

■ Yflep>KMBaK)T KaK rmocKi/ie Maiepi/ia/ibi, TaK i/i Tpy6bi. 

■ flocTynHbi flBa TMnopa3Mepa (KaxflbiM yro/ibHMK wvieeT flBa MarHi/ua). 





OnMcaHMe 




B, MM 


C, MM 


Cwia 
OTpbiea, 
Kr 


Cwia 
OTpbiea, 
H 


ApTMKyn 
N2 
4932 


Kofl 
EAN 

4002395 




Mag-Boomerangle 68 


195 


69 


137 


68 


666 


352571 


372294 




Mag-Boomerangle 272 


254 


108 


164 


272 


2665 


352572 


372300 





floflsecHbie kpiokm Magswitch" 



Korfla He xBaiaeT pyK. 

noflBecHbie KpKDKi/i Magswitch Milwaukee® no3BO/iflKDT 6bicipo i/i nevm noflBeujMBaTb MHCTpyivieHTbi, 
CBeTMJibHi/iKi/i, noflflepxuBaTb npoBOfla, B03flyxonpoBOflbi, CBapoHHbie nmm v\ nponee. I~lpn ncno/ib30BaHMM 
noflBecHbix kpkdkob Bee Heo6xoflMMoe 6yqeT y Bac nofl pyKOM. 

■ npeBoexoflHO noflxofl^T fl/ia BpeivieHHoro yqepxaHi/m /imhi/im, w/iaHroB, i/iHCTpyivieHTOB v\nv\ CHHTbix raeK i/i 
6o/itob. 

■ MoryT Mcno^b30BaTbca m Ha npon3BOflCTBeHHOM rmomaflKe, m b MadepcKOM. 

■ npeu.i/131/iOHHoe pacno/io>KeHi/ie; npMKpen/iflKDTCfl n k rmocKi/iM, i/i k OKpymbiM noBepxHOCTHM. 

■ BbiCTpo cjDMKCupyKDT n yqepxi/iBaKDT npaKTMHecKM /iK)6bie npeflMeTbi b /ikd6om no/io>KeHm/i. 

© © 




* flo OKOHHaHna CK^aflCKnx 3anacoB 









Pa6oHan 


ApTMKyn 


Kofl 


OnMcaHMe 


A, MM 


B, MM 


Harpy3Ka, 


No 


EAN 








Kr 


4932 


4002395 


© Mag-H 11 


40 


90 


11 


352576* 


372348 


© Mag-H 18 


70 


105 


18 


352577* 


372355 
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TITANIUM TOOLS 



C 1849 r. KOMnaHMn Stiletto® Tools M3secTHa bo eceivi iviiipe 6naroflapfi 

CBOMM BblCOKOKaHeCTBeHHbIM npocpecci/iOH an bHbiivi MHCTpyMeHTaM. 

Stiletto BnepBbie pa3pa6oTana TMTaHOBbie mojiotkm - jiuHGMKy M3flenMM f 
co3flaHHyio Ha ocHOse hobgmuiiix TexHonorMHecKMx aoctnmghiim b o6nacTii 
iviaTepnanoB, kohctpyklli/ii/i m ypaBHOBemeHHOCTM, KOTopan o6ecneHMBaeT 
npoct>eccMOHanoB 6onbiiieM mouihoctbio, nerKOCTbio ynapa n bbicokom 

npOM3BOflNTenbHOCTbK). 



nojie3Ha$i MomHOCTb yflapa: 
flo/iroBeHHOCTb: 



Kopp03MOHHa51 yCTOMHMBOCTb: 

MeHbiue yTOMjieHne: 



TMTaH nepeAaeT 97% 3Hepri/ii/i pa3Maxa Ha rB03Ab. 
TMTaH Sonee tmSkum m ycTOMHMBbiM k pa3pyLueHi/iK), neivi CTa/ib. 
Oh npuHMMaeT 6onee cunbHbie yqapbi 6e3 HapyLueHi/m o6n\et/\ cfcopMbi MonoTKa. 
UenbHa^ KOHCTpyKiji/m, npoHHaa ot tojiobki/i m ao pyKOHTKi/i, oSecneni/iBaeT 

MaKCWViaJlbHyK) yCTOMHI/IBOCTb. 

mojiotkm ncnojib3yK)TC^ npei/iMyLAecTBeHHO Ha OTKpbiTOM B03Ayxe. 

TMTaH nOflHOCTbK) yCTOMHI/IB K K0PP03MM. 

TMTaHOBbiM mo/iotok bgcmt Ha 45% MeHbLue, hgm dajibHOM TaKoro xe pa3Mepa. 

TMTaH MMGGT CaMOe BblCOKOe COOTHOLIieHMe npOHHOCTM l/l Beca no CpaBHGHMK) c 

/iK)6biM MeTa/i/iOM. MeHbLUMM Bee no3BO/ifleT 6bicipee AeiaTb pa3Max mo/iotkom, 
o6ecneHMBa^ 6ojibLuyK) CKopodb ro/iOBKi/i, hto noBbiniaeT MomHOCTb yqapa. 
TMTaHOBbie mo/iotki/i B6i/iBaK)T Ha 30% 6o/ibLiie rso3f\e\A npi/i Tex xe 3aipaTax 
ycujiMM. JlerKMM mo/iotkom 6bidpee pa6crraTb, c|Di/i3i/iHecKafl Harpy3Ka CHuxaeTC^ 
6e3 ymep6a a™ 3(|)c|DeKTi/iBH0CTi/i pa6oTbi. 
MeHbiue Harpy3Ka m Bu6pauwi: Ti/rraH b 10 pa3 /lyHLiie nomoLnaeT BpeAHbie KO/ie6aHi/m yAapHOM OTAani/i, 

neivi crra/ib. Hpe3MepHO AO/iroe i/icno/ib30BaHi/ie MO/iOTKa MOxeT Bbi3biBaTb 
AO^roBpeivieHHoe noBpe>KAeHi/ie pyKi/i. 



Eo/iee BbicoKad 

npOM3BOflMTe/lbHOCTb: 



B6nBaeT Ha 30% 6o/ibLue rso3f\etA npi/i Tex xe 3aTpaTax yci/mw/i 



Mojiotkm TiBone , BbinoiiHeHHbie ueni/iKOivi 1/13 TMTaHa 



Bo/iee npoHHaa pyKOHTKa: 

uejibHaa KOHCTpyKuna Bbino/iHeHa normocTbK) M3 TMTaHa, Ha 200% npoHHee, neivi flepeBAHHaa. 
Bo/iee npoflo/i>KMTejibHbiM cpoK c/iy>K6bi: 
civieHHbie 6omki/i bmgcto 3aivieHbi Bcero MO/iOTKa. 
Jlerne M3B/ieKaTb tbo3am: 

naTGHTOBaHHbiM 6okobom rBOSflOflep, pa6oTaK)inMM Ha 180°. 
MamnTHbiM flep>KaTe/ib rB03fla: 

noivioraeT HannHaTb 3a6nBKy rB03,qeM b TpyqHOfloCTynHbix Medax. 



N? 


MO AG JIM 


Bee 
yHiuw r 


CMeHHbIM 

6oeK 


EoeK 


A jim Ha 

fllOMM MM 


ApTMKyji 

N2 
4932 


KOA 
EAN 

4002395 


© 


TB15MC + 
TBM-SR 


15 425 


/ 


nocTaBjiaeTCfl c 
HacenKOM m rnafl- 

KMM 60MK0M 


18" 


457 


352578 


372362 


© 


TBM14RMC + 
TBM-SR 


14 397 


/ 


nocTaBjifleTCfl c 
HacGHKOM m rnafl- 

KMM 60MK0M 


15 1 / 4 " 


388 


352579 


372379 
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TlflTaHOBbie MOJIOTKM C flepeBIIHHblMII pyKOflTKaMM 



TpaflnunoHHayi flepeBHHHaa pyKOHTKa Hickory: 

npoHHoe i/i M3orHyToe (KaK Tonopume) Medo 3axBaia o6ecneHMBaeT yqoScTBO Mcnojib30BaHMH. 
MamnTHbiM AepxcaTe/ib rB03fla: 

noivioraeT HannHaTb 3a6nBKy rB03fleM b TpyqHOfloCTynHbix Medax. 
Ma/ibiM Bee: 

6/iaroflapa pyKOHTKe M3 HaTypa/ibHoro flepeBa mo/iotok oneHb /lerKMM, ho no-npe>KHeMy HeBepoaTHO MOL^HbiM. 



© 



N° MOAerni 


Bee 
ymjMM r 


EoeK 
BoeK (c HaceHKOM 
ii jim maAKMu) 


A jim Ha 

fltOMM MM 


ApTMKyn 

N2 
4932 


Kofl 
EAN 

4002395 


© Ti14MC-H18 


14 


397 


M 


18" 


457 


352583 


372416 


© TM4SC-H18 


14 


397 


S 


18" 


457 


352584 


372423 


© Ti14MC-H16 


14 


397 


M 


16" 


406 


352585 


372430 


© Ti14SC-H16 


14 


397 


S 


16" 


406 


352586 


372447 




nflOTHMIIKMM rB03fl0flep 



100% TMTaHOBaa KOHdpyKLji/ifl - b uflib pa3 npoHHee CTanbHOM. 
fl/iMHa 295 mm oSecnennBaeT xopoujee flewcTBue pbinara. 
Bee Bcero 225 rpaMMOB - Ha 50% /lerne CTa/ibHoro. 
flBe zianbi. 

flMMrmep: noMemeHHbiM Hafl LUjianKOi/i rB03flfl, npn yqape mojiotkom oh co3flaeT ymy6jieHne BOKpyr 
m/ianKi/i, no3BO/iflKDLnee 3aieM pacmeny npoMTi/i nofl Lu/iflriKOi/i, hto 06/iernaeT i/i3B/ieHeHi/ie rB03flfl i/i He 
noBpexaaeT flpeBecuHy BOKpyr Hero. 

M-o6pa3Haa CTpyKTypa pbinara o6ecneHMBaeT MeHbLUMM Bee m flonojiHHTe/ibHyK) npoHHOCTb. 



N° MOAenii 

TiCLW-12 



Bee 
r 

225 



fljiiiHa 

MM 

295 



ApTMKyn Koa 

N2 EAN 

4932 4002395 

352703* 37361 1 



rso3AOAep M3 HepHtaseioiueM CTa/in SSFB15 



i npoHHaa KOHCTpyKuna M3 HepxaBeKDLnefi CTajiw: 3au^MTa ot Koppo3nn 
i fl/ii/iHHaa n KOMnaKTHaa: 6o/ibLue pbinar 

I 50 % 3KOHOMMM no CpaBHeHMK) C TMTaHOM 

i Jlerne CTa/ibHoro 

i MHoroc|3yHKi4MOHajibHOCTb: 2 zianbi: fl/ia rB03flefi i/i cko6, OTKpbiBa/iKa fl/ia 6yTbi/iOK 




377503 




rso3flOAep M3 HepxcaseioiiieM CTa/in SSCLW12 



i ripoHHafl KOHCTpyKuna M3 HepxaBeKuneM cianw. 3ami/rra ot Koppo3i/ii/i 
i Dimpler® npeflOTBpamaeT noBpexfleHne flpeBecuHbi: 
aKKypaTHoe M3BjieHeHne rB03fleM 

I 50 % 3KOHOMMM no CpaBHeHMK) C TMTaHOM 

i Jlerne CTa/ibHoro 

i 2 rBOSflOflepa: HaK/iOHHbiki rBOSflOflep - np^MOM rBOSflOflep 



CMeHHbie H8CTM 



430088 



377497 



r 



No MOAenii 


OnucaHue 


ApTMKyn 
No 
4931 


Koa 
EAN 

4002395 


© TBM-MR 


TpexyHuneBbiM CTanbHOM CMeHHbiM 6oeK 
c HaceHKOM fl/ia TB15MC v\ TBM14RMC. 


428165 


835003 


© TBM-SR 


TpexyHuweBbiM CTanbHOM maflKMM CMeHHbiM 
6oeK nnn TB15MC m TBM14RMC. 


428166 


835010 


TBR-B 


KoMrmeKT CMeHHbix 6o/itob fl/ia TB15MC v\ 
TBM14RMC. Co,qep>KMT: oflMH 6o/it, oflHy Luai/i6y, 

OflMH TOpueBOM KJ1KDH, OflMH TK)6MK CM33KM LoCtite, 

oflHO pyKOBOflCTBO no SKcn^yaTaunM. 


428167 


835027 


PyKOHTKa H18" 


18-flKDMMOBaa CMeHHaa M3orHyTaa pyKOHTKa 
Hickory fljia 14-yHUMeBbix hdjiobok. 


428170 


835058 


PyKOJiTKa H16" 


16-flK)MMOBaa CMeHHaa M3orHyTaa pyKOHTKa 
Hickory fl/ia 14-yHUMeBbix ro/iOBOK. 


428171 


835065 



© 




flo OKOHHaHM^ CK/iaflCKMx 3anacoB. 
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PyHHOM MHCTpyMOHT 



BblKMflHOM MHOrOC|9yHKL|MOHciribHblM HOIK 



Jle3Bne, OTKpbiBaeivioe oahom pyKOM. no/ib30BaTe/ib mo>kgt oahom pyKOM 
BbiKMflbiBaTb ne3Bv\e, hto o6ecneHMBaeT zierKOCTb noflroTOBKM k pa6oie. 
BCTpOGHHbIM KpK)K flJlfl BCnapblBaHMfl. l~l03B0/lfleT nojib30BaTe;iK) fle/iaTb 

pa3pe3bi, He BbiTacKi/iBaa /ie3BMH. 

fl/ia 3aivieHbi /ie3BM?i He TpeoyeTca hmiokmx MHCTpyivieHTOB. 
MeHbLue Bpeivm npocToa npn 3aivieHe /ie3BMH b pa6onnx vc/iobmhx. 

BCTpoeHHbIM MHCTpyMeHT fl/lfl 3aHMCTKM npOBOflOB. 

He Hy>KHO MCKaTb OTfle/ibHbiM MHCTpyMeHT b cyMKe. 
ToHKaa KOHCTpyKuna Kopnyca. 1/lHCTpyivieHT nevm 
noMemaeTCfl b KapiviaHe. 
3a>KMM nnn KpermeHWH Ha peMHe. 



OnMcaHne/flpuMeHeHiie 

© CKJiaflHOM HO>K 

flucnjiew 

© (6 yHMBepCa^bHblX BblKMflHblX HO>KeM 

48221901) 

^ BblKMflHOM HO)K C OTBepCTMeM fl/lfl XpaHeHMfl 
Jie3BMM 



Kon 
UPC/EAN 

1 48221901 45242204649 



Kon. ApTMKyn N° 



1 



4932352622 4002395372805 



48221902 452422292547 



BblflBMJKHOM MHOrOC|)yHKL|l/IOHaJ1bHblM HOIK 



BOKOBOM nO/13yHOK fl/lfl BblflBMXeHMfl /ie3BMfl. 

CHuxaeT pucK c/iynaMHoro OTKpbiTna /ie3BMH. 

BCTpoeHHbIM MHCTpyMeHT fl/lfl 33HMCTKM npOBOflOB. 

He Hy>KHO HOCMTb C C060M B CyMKe OTfle/lbHbIM MHCTpyMeHT. 

fl/ia 3aMeHbi /ie3BM?i He TpeoyeTca hmk3kmx MHCTpyMeHTOB. 

3T0 3KOHOMMT BpeMfl npM CMeHe /ie3BMfl. 

Yqo6Hoe xpaHeHMe ne3BMM. MarHMTHbiM aepxaTe/ib fl/ia n?iTM ne3BMM. 
K/iacc Heavy Duty. Ue/ibHOMeTa/i/iMHecKMM Kopnyc c pe3MHOBbiM 
noKpbiTMeM o6ecnenMBaeT y,qo6cTBO m yMeHbLuaeT CKO/ibxeHMe pyKM. 



Kon 

UPC/EAN 

1 48221910 45242204625 



Kon. ApTMKyn N° 



1 



4932352626 4002395372843 



OiMcamie/npiflMeHeHiie 

BblflBM>KHOM MHOrOCf)yHKUMOHaJlbHblM HO>K 

flMcnneM 

© (6 yHMBepCa^bHblX BblflBMXHblX HO>KeM 

48221910) 



CaMOBblflBIIIKHOM HOIK 



CaMOBbiflBMXHOM MexaHM3M: BbiflBMxeHMe /ie3BMH npM HaxaTMM Ha KHOnKy. 
2 no3MUMM /ie3BOfl no3BO/iflK)T KOHTpo/iMpoBaTb nny6MHy pe3a. 

yfl06HOe XpaHeHMe flO 5 Jie3BMM BHyTpM pyKOHTKM. 

Be3MHCTpyMeHTa^bHaa 3aMeHa ne3BMM skohommt BpeMH. 
K/iacc Heavy Duty: Ha,qe>KHbiM MeTannMHecKMM Kopnyc. 

BcnpoeHHbIM MHCTpyMeHT fl/lfl 33HMCTKM npOBOflOB - HeT Heo6xOflMMOCTM HOCMTb 

flono^HMTe^bHbiM MHCTpyMeHT. 3anMLnaeT npoBOfl flMaMeTpoM ,qo 5 mm. 




OnucaHiie/npiiMeHeHiie 

CaMOBblflBM>KHOM HO>K 



Kon. ApTMKyn N° 



Kon UPC 



45242 

1 48221915 296873 
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yHMeepcaiibHbie nonoTHa nntt o6uiero npuivieHeHMfi 



HOBMHKa 



TBepflocn^aBHbiM MaiepMa/i fl/ia yBe/iMneHMfl cpoKa c/iy>K6bi. 
OnTMMM3npoBaHHa?i reoMeipua yrm 3aTOHKM fljia ocipoTbi. 
flono/iHMTe/ibHaa noBepxHOdb pexymeM kpomkm fl/ia 6o/iee HMdoro pe3a. 
flo^OTHa 3aLHMLneHbi m zierKO flociyriHbi b Kopo6Ke fl/ia xpaHeHna. 



OniicaHMe/ripiflMeHeHMe 


06iiiafi 
A jim Ha 

MM 


06uiafi 

BblCOTa 
MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kon 

UPC/EAN 




© YHMBepcajibHbie jie3Biifl 


62 


19 


60 


48221950 


268078 




© Jle3BMfl C KptOKaMM 


62 


19 


50 


48221952 


286980 




^ Jle3Bi/ia fljia pe3KM KapTOHa 

^ (3aKpyr^eHHbie) 


62 


19 


5 


48221934 


286942 




PyHHafi nunKa 












V 




Jle3Bne 150 mm nnn LUTyKaTypKi/i/rnncoKapTOHa. flono/iHMTejibHoe 
y-ro/iLneHne /ie3Bna o6ecneHMBaeT eMy Heo6xoflMMyK) fl/ia Bpe3aHna 

npOHHOCTb. 

noKpbiTue nnn 3amwTbi ot Koppo3nn. 

06pG3MHGHHOG nOKpblTMe. Bo/lbLUe KOMCjDOpTa, MHCTpyMGHT MeHbLUe 

npocKa^b3biBaeT b pyKe. 

npeflycMOTpeHbi paujnM/ibHbie OTBepcTna. Ohm no3BO/iflK)T 6bicipo 
pacLunp?iTb OTBepcTna b Maiepi/ia/ie m/im poBHHTb rpy6bie Kpaa. 




OnucaHiie/ripiiMeHeHMe 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kon 

UPC/EAN 


PynHaa nmiKa 


1 


48220304 


45242204595 


_ flMcn/ieM 

U (6 pyHHbix nM/iOK 48220304) 


1 


4932352662 


4002395373208 




YHMBepcajibHbie hojkm 



HOBHHKa 



MeTa/i/iMHecKaa 6/iOKMpoBKa* fl/ia MaKCi/iManbHOM npoHHOCTi/i n fl/iMTe/ibHoro cpoKa c/iy>K6bi 
BjiOKwpoBKa* m 6biCTpaa peryjiMpoBKa ne3BiA9\. 
ABTOMaTkinecKafl 6/iOKMpoBKa** BbiflBuxeHna. 
yHMBepca^bHbiM KapMaHHbiM** 3a>KMM OT^aMbiBaeT cerMeHTbi ne3BiA9\. 
06pG3i/iHGHHOG noKpbm/ie npeflOTBpaLnaeT CKO/ibxeHMe v\ HB/ifleTCfl ctomkmm k aueTOHy. 
Jle3Bne c MMKpoKap6nflHbiM noKpbiTneM nnn flo/iroro cpoKa cjiy>K6bi, y/iyHweHHoro m HMdoro pe3a, 




OnMcaHMe/flpMMeHeHMe 


UlMpMHa Jie3BM5l 
MM 


Koh-bo 
cerMeHTOB 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kon UPC 
45242 


© yHMBepca^bHbie ho>km 


9 


13 


1 


48221960 


296811 


© yHMBepca^bHbie ho>km 


18 


8 


1 


48221961 


296798 


© yHMBepca^bHbie ho>km 
*18 mm/25 mm cerMeHTbi **9 mm oemem 


25 


7 


1 


48221962 


296828 


3anacHbie ne3BMR 













OnTMMM3i/ipoBaHHafl reoMeipua yr/ia pe3a fl/ia ocipoi/i m tohhom pe3KM. 
MuKpoKapSnflHoe HanbmeHne fljia yBejiMneHMH cpoKa c/iy>K6bi. 
ToHKne pexymne kpomkm fl/ia hmctoto pe3a. 
flpoHHaa Kacceia fljia xpaHGHMfl c ji6i~kmm flociynoM k jig3bm?im. 



OnMcaHMe/flpMMeHeHMe 


UlMpMHa ne3BMfi 

MM 


Koh-bo 
cerMeHTOB 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kon UPC 
45242 


© 3anacHbie /ie3BMH 


9 


13 


10 


48229109 


288649 


© 3anacHbie jie3BMH 


18 


8 


10 


48229118 


288656 


© 3anacHbie /ie3BMH 


25 


7 


10 


48229125 


288663 
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HojKHMijbi aim pe3KM MeTajuia 



HOBMHKa 



fl/ifl kopotkmx np^Mbix n cfci/irypHbix cpe30B. 

npope3M fl/ia 6o/ibLuoro m yKa3aTejibHoro na/ibUGB fl/ia 6o/ibLU6ro 

KOMCpopTa npi/i pa6oTe 1/1 MOHbLUGM ycTanocTM. 

l~lo3BOJifleT nojib30BaiejiK) jierKO npoToriKHyTb Meia/i/iMHecKMM 

J1MCT C MGHbLLIMM pMCKOM nOBpeXfleHI/m. 

Tpeyro/ibHbie pexymne Kpaa npeflOTBpamaKDT CKO/ibxeHi/ie 
npn pe3aHnn. 

ripi/i pe3aHnn Maiepna/iOB 6o/ibLueM TO/imnHbi pyKa yciaeT MeHbLue. 

fll/l3aMH C KOM6MHMpOBaHHblM flGMCTBMGM pblHara. 

TopcuoHHaa npyxnHa aBTOMaTunecKM OTKpbiBaeT 3a>KMM bo Bpeivm 
pe3aHi/m fl/ia ycKopeHi/m npouecca pe3aHi/m. 

M3roTOB^eHbi M3 JiGri/ipoBaHHOM CTann nnn /iyHLuei/i m3hococtomkoctm. 
flonojiHMTejibHaa 3aKa/iKa flo TBepflOdn 65 HRC. 
XpoMnpoBaHHbie /ie3BMH c 3aLHMTOM ot pxaBHMHbi nnn yBenmeniAfl 
cpoKa c/iy>K6bi. 

MexaHM3M 67lOKkipOBKM OflHOM pyKOM. 

06TeKaeMbiM fli/i3aMH fl/ia coxpaHHOCTi/i Maiepna/ia. 

Onpeae/ieHi/ie 06/iac™ npuMeHeHi/m: no ro/iOBKe, no ni/iKTorpaMMe, ljbgtho- 

My KOfly. 

SproHOMMHHaa 1/1 flo/iroBGHHaa o6p63MH6HHafl pyKOHTKa fl/ia 6o/ibLuero 
KOMc|DopTa m cpoKa CJiy>K6bl. 




© Ho>KHMi4bi no Meia/i/iy: fl/ia kopotkmx npaMbix 1/1 cfwrypHbix cpe30B. Mflea/ibHO noflxoflflT fl/ia pe3Ki/i no Ma/ioiviy paflnycy n Ha,qpe30B. 



HanpaBJieHue 

pe3a 



06uiafl 
A jim Ha, 

MM 



A jim Ha 

KpOMKH, 
MM 



PeacyiMan cnoco6HOCTb 

CTajib, ajiiOMM- TojiiiiMHa 
hum, Meflb HepacaBetoujeM 

MaKC. TOJIIilMHa, CTaJIM, 
MM MM 



Bee, 
r 



ApTMKyji N° 



Kofl UPC 
45242 



rip^MO (xe/iTbiM) 260 


31 1,0 0,6 430 


48224030 


251339 


CnpaBa (3e;ieHbiM) 260 


31 1,0 0,6 430 


48224020 


251315 


C/ieBa (KpacHbiM) 260 


31 1,0 0,6 430 


48224010 


251292 


© Ho>KHMUbi no MeTa/i/iy M3omyTbie: fl/ia fl/ii/iHHbix npaMbix i/i Kpi/iBO/iMHeMHbix pa3pe30B. I/I3rn6 

conpuKOCHOBeHna pyKM c pexymuM MaiepwajiOM. 


nofl ymoM Ha 45° 


no3BO/ifleT M36e>KaTb 


rip^MO (xe/iTbifi) 260 


37 1,0 0,6 430 


48224032 


288144 


CnpaBa (3e/ieHbiM) 260 


30 1,0 0,6 430 


48224022 


288120 


C/ieBa (KpacHbiM) 260 


30 1,0 0,6 430 


48224012 


288137 



KyCaHKM flflfl 3aHMCTKM npOBOflOB, 
6 B OflHOM 



KycanKM c fljiMHHbiMM pe3uaMM fl/ia 3a>KMMa m crn6aHHfl b orpaHMHeHHbix npocipaHCTBax. 
1/lHCTpyMGHT fl/ia 3aHMCTKM npoBOflOB no3BO/iaeT 3annLnaTb 3 pa3Mepa 
npOBOflOB: 0,5-0,75/1,5/2,5 mm 2 

1/lHCTpyMGHT fl/lfl 06pG3aHM?1 npOBOflOB n03BOJlfleT pG3aTb npOBOfla TOJ1LHMHOM flO 2,8 MM. 

MHCTpyMGHT fl/ia chati/ia 3aycGHUGB - pe6pa fl/ia 3ayceHeu Ha ro/iOBKe no3BO/iflKDT 
pa6oTaTb c Tpy6aMi/i flo 25 mm. HeT Heo6xoflHMOCTi/i b flono/iHi/ue/ibHbix m Hdpy MGHTax. 
TBOSflOflep. 

MapKep b cpopMe neT/ii/i - BCTpoeHHbiM MapKep fl/ia pa6oi"bi c npoBOflaMi/i ,qo 6,6 mm 2 /0 2,9 mm 
KpecTOo6pa3Hbie Ky/ianKM c Tpeyro/ibHbiM Me/iK03y6HaTbiM coeflMHeHneM fl/ia ^ynujero 
3a>KMMa n ynpaB^eHna. 

npoHHbie 3aKa^eHHbie ^a3epoM pexymne kpomkm. flonojiHMTe/ibHaa 3aKa^Ka flo 
TBepflOCTM 64 HRC. 

l/l3l"OTOB/ieHbl M3 XpOMOBaHaflMeBOM CTa/lM fl/lfl JiyHLUGM M3HOCOCTOM KOCTM M 3aiHMTbl 
OT p>KaBHMHbl. 

SproHOMMHHafi m flo^roBGHHan o6p63i/iH6HHan pyKOHTKa fl^H 6o^bLUGro KOMcjDopTa n cpoKa C^y>K6bl. 
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Cnoco6HOCTb 

3aHMCTKM, 

MM 2 



PeiKyuian cnoco6HOCTb 

CpeflHe- mum 



0,5-0,75/1,5/2,5 



TBepAOHaTn- 

HyTblM 

nposofl, 

2,8 



Ka6ejib, 

0 MM 

13,0 



06uiafi 
AJiMHa, 

MM 

200 



TojiuiMHa 
KJieiiieM, 

MM 

13,5 



Bee, 
r 



320 



MaKC. 
AMaMeTp 

AJIfl CHflTMfl 

3ayceHLieB, 

0 MM 

25 



ApTMKyji 

N2 



48229068 



Kofl UPC 
45242 



271269 



KoM6i4HiipoBaHHbie KycaHKM ann 

38HMCTKM npOBOflOB, 6 B 1 



KycanKM Mcno^b3yKDTca fl/ia 3a>KMMa, crn6aHM?i n pa6oTbi b orpaHnneHHOM npocTpaHCTBG. 
1/lHCTpyMGHT nnfl 3aHMCTKM npoBOflOB no3Bon?i6T 3aHML^aTb 5 pa3MepoB npoBOflOB: 0,5-0,75/1,0/1,5/2,5/4,0 mm 2 
1/lHCTpyMGHT fl/ifl o6p63aHMH npoBOflOB no3BO/iflGT pe3aTb npoBOfla to/ilumhom ,qo 2,5 mm. 

MHCTpyMGHT fl/ia chhtmh 3aycGHU6B - pe6pa ana 3ayceHeu Ha ro/iOBKe no3BO/iflK)T pa6oiaTb c Tpy6aMM ,qo 25 mm. 

HeT HG06X0flM MOCTM B flOnOJIHMTeJIbHblX MHCTpyMGHTaX. 

Bo/iTope3 Mcno/ib3yeTca fl/ia pe3aHna Hape3Hbix 6o/itob pa3MepoM M3 i/i M4. 
MapKep b cjDopMe neT/iM - BCTpoeHHbiM MapKep fl/ia pa6oTbi c npoBOflaMM ,qo 6,6 mm 2 /0 2,9 mm. 

KpecTOo6pa3Hbie Ky/ianKM c TpeyronbHbiM Me/iK03y6HaTbiM coeflMHeHneM fl/ia ziyHLuero 3a>KMMa n otjimhhoi~o ynpaB/iem/m 
npoHHbie 3aKa^eHHbie na3epoM pexymne kpomkm. flononHMTe/ibHaa 3aKa/iKa flo TBepflOdn 50 HRC. 

l/l3rOTOB/ieHbl M3 XpOMOBaHaflMeBOM CTa/ll/l fl/lfl JiyHLLIGM M3HOCOCTOM KOCTM M OTJ1MHHOM 3aiHMTbl OT pxaBHMHbl 

06TeKaeMaa cfcopMa HOCMKa no3BO/ifleT ,qo6paTbCfl flo TpyflHOflociyriHbix Med. 
SproHOMMHHaa m flo^roBeHHaa o6pe3MHeHHaa pyKOHTKa fl/ia 6o/ibLuero KOMcfcopTa m cpoKa cny>K6bi. 

B^OKMpOBKa OflHOM pyKOM. MHCTpyMGHT OCTaeTCfl B 3aKpblTOM nOJ10>KGHMI/l, HO npM 3TOM nevm OTKpbiBaeTca. 




Peacyuian cnoco6HOCTb 

CnOC06HOCTb CpeflHe- mjim 
3aHMCTKM, TBepnoHa™- 

n^BOfl, Ka6enb, 

MM 0 MM 



0,5-0,75/1,0/ 
1,5/2,5/4,0 



2,5 



6,0 



Dimensions 
06iiia5i TojiuiMHa 



AJMHa, 

MM 

190 



KJieuieii, 

MM 



Bee, 
r 



270 



AMaMeTp 
Ann CHflTMfl 
3ayceHuee, 

0 MM 

25 



ApTMKyn 
N2 



48229069 



Kofl UPC 
45242 



271252 



naccaTMMii 



fl/ia yHMBepca^bHoro 3a>KMMa n pa6oT no pe3aHMK). 

fln3aMH c 6o^bLUMM pbiHaroM - fl/iMHHbie pyKO^TKM o6ecnenMBaK)T MaKCMManbHyK) pexymyK) 
cnoco6HOCTb i/i onTi/iMajibHbiM pbinar. 

1/lHCTpyMGHT fl/ifl chhtmh 3ayceHueB - pe6pa fl/ia 3ayceHeu Ha ro/iOBKe no3BO/iflK)T pa6oTaTb c 
Tpy6aMM flo 25 mm. 

HeT HG06X0flM MOCTM B flOnO/lHMTe/lbHblX MHCTpyMGHTaX. 
rB03flOflGp - MOLUHblM 3a>KMM M OnTMMaJlbHblM pblHar. 

npoHHbiG 3aKa/i6HHbi6 na3epoM pexymne kpomkm. PexeT npoBOfla, 6ojiTbi, BMHTbi m rB03flM. 
flono/iHMTejibHaa 3aKa/iKa flo tbgpaoctm 64 HRC. 
3y6naTafl 30Ha 3a>KMMa fl/ia CM/ibHoro 3a>KMMa m m3bjighghm?i. 

M3rOTOB^GH M3 XpOMOBaHaflMGBOM CTa/lM fl/lfl JiyHLLIGM M3HOCOCTOM KOCTM M OTJ1MHHOM 3aiHMTbl 
OT p>KaBHMHbl. 

SproHOMMHHaa m flo^roBGHHaa o6pG3MHGHHaa pyKO^TKa fl/ifl 6o/ibLuero KOMCpopTa m cpoKa 
c/iy>K6bi. 




Peacyujafi cnoco6HOCTb 

CpeflHe- mjim fluaMeTp MflrKO- 

ro npoeofla, 

0 MM 



TsepflOHaTfiHyTbiM 
nposofl, 



3,0 



4,6 



06uiafi 
AJiMHa, 

MM 

250 



Bee, 
r 



500 



AMaMeTp Ann 

CHflTHfl 

3aycemieB, 

0 MM 

25 



ApTMKyn N2 K ^ C 



48223309 251278 



Pe3aK fliifi nnacTMKOBbix Tpy6 



fl^a pG3aHMa nnacTMKOBbix Tpy6 (Tpy6 TMna PE, PB, PDVF) flMaMGTpoM flo 25 mm. 

V-06pa3HOG J1G3BMG n03BO^?1GT flG^aTb 6blCTpblG M np^MblG CpG3bl M 

npGflOTBpamaGT apoSjighmg MaTGpMa^a. 

CMGHHOG ^G3BMG. 

llpOHHafl KOHCTpyKUM?! - MGTaJlJIMHGCKa?! KOpOHKa OT TO/IOBKM flO pyKO?1TOK RH9\ MaKCMMa/lbHO flOJirOBGHHOM C^y>K6bl. 
KaHaBKM Ha rO/10BK6 n03BO^?1K)T 3aHMLHaTb MycjDTbl. 
YCTOMHMBa?! K KOpp03MM rOJIOBKa. 

B/lOKMpOBKa OflHOM pyKOM. MHCTpyMGHT OCTaGTC?! B naKGTG nOfl Harpy3KOM npy>KMHbl, HO npM STOM ^GrKO OTKpblBaGTC?! 

SproHOMMHHaa m flOJiroBGHHaa o6pG3MHGHHaa pyKO^TKa nnn 6o^bLUGro KOMcjDopTa m cpoKa c^y>K6bi. 




OnMcaHne 


Pe>Kyii|afi cnoco6HOCTb: 
naTpy6Kn/Tpy6bi 
AnaMeTpoM 

0 MM 


ApTMKyn N° 


Koa UPC 

45242 




Pe3aK A/in nnacTMKOBbix Tpy6 


25 


48224200 


251377 




Cmghhog jie3BMe 




48224201 


268085 
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KycaHKi/i 



fl/ifl /iio6bix pa6oT no pe3am/iio. 

3amnTa ronoBKM - ro/iOBKa noKpbua M30/iflunew ppn 3amnTbi 
pewymwx KpoMOK ot noBpG>KflGHMM b c/iynae naAeHMfl. 

flM3aMH C 60/lbLlJI/IM pblHarOM — fl/ll/IHHbie pyKO?1TKM 

o6ecneHMBaK)T MaKCMMa/ibHyio pexymyio cnoco6HOCTb 
i/i onTi/iMajibHbiM pbinar. 

1/lHCTpyMGHT nnn chati/ia 3ayceHueB - pe6pa fl/ia 3ayceHeu Ha 
ro/iOBKe no3BOJiflK)T pa6oTaTb c Tpy6aMM ,qo 25 mm. 

HeT H606X0fll/l MOCTI/I B flOnO/lHI/ITe/lbHblX 1/IHCTpyMGHTaX. 

l~o/iOBKa co CMemeHneM 15° no3BOJiaeT o6pe3aTb 3anofl/inuo m mo>kgt 
ncno^b30BaTbca b KanecTBe rB03floaepa fl/ia jieriwx 3aaaH, 
KOTopbie Tpe6yKDT noflfleBaHi/m i/i i/i3B/ieHem/m 
npoHHbie 3aKa;ieHHbie jia3epoM pexymne kpomkm. 
flono/iHi/iTe/ibHaa 3aKa/iKa ao TBepfloCTM 64 HRC. 
PexeT npoBOfla, 6ojiTbi, Bi/iHTbi i/i rB03fli/i. 

l/l3l"OTOBJieH M3 JlGrnpOBaHHOM XpOMOBaHaflMGBOM CTa/lM fl/lfl JiyHLUGM M3HOCOCTOMKOCTM 
l/l 3aLHMTbl OT p>KaBHMHbl. 

SproHOMMHHafi m flo^roBGHHan o6p63MH6HHafl pyKOfiTKa fljia 60/ibwero KOMc()opTa i/i cpoKa c/iy>K6bi 




06uian flJiMHa 

MM 


Peacyiqafi cnoco6HOCTb 

Cpeime- mjim flMaMeTp MfirKO- 

™ eP n°p H oB T or Tb,ii ro npoBona, 

MM 0 MM 


flniiHa 

3a>KMMa 

MM 


Bee, 
r 


ApTMKyn N° 


Kofl UPC 
45242 


160 


2,5 4,0 


22 


230 


48224106 


251360 



180 



3,0 



4,0 



26 



290 



48224107 



251353 



Kjhohm fliifi BOflonpoeoflHbix Tpy6 



fl/ia 3a>KMMa, 3aKp6n.n6Hi/ifl m yflepxaHwa 3aroTOBOK 
Pery/ii/ipoBKa oahom pyKOM npi/i noMomi/i KHonKi/i, oSecneni/iBaiOLneM 

6blCTpblM M Hafle>KHblM 3a>KMM 

ToHKaa pery/ii/ipoBKa no/ioxem/m fl/ia tohhocti/i 3a>KMMa. 

MeHbLUee BpeMfl npOCTOfl M 60JlbLUafl 3C|DC|D6KTl/IBH0CTb. 

KHOnKa aBTOMaTMHGCKOM 6/lOKI/ipOBKI/l fl/lfl 6blCTpOM l/l TOHHOM p6ryj"ll/ipOBKI/l. 

V-o6pa3HbiM 3a>Ki/iM c npocfM/iGM nnn 6o/iee KpenKoro 3axBaia, 6o/iee tohhom 
noflroHKM i/i chi/dkohi/ia CKO/ibxeHkm. Oco6aa 3aKa^Ka 3y6beB ,qo TBepfloCTM 60 HRS 

l/l3l"OTOBJieHbl M3 LUTaMnOBaHHOM JIGri/ipOBaHHOM CTaJll/l C fl06aBJlGHI/IGM HI/IKO/lfl 
I/I XpOMa flJlfl JiyHLUGM M3H0C0CT0MK0CTM M OTJ1MHHOM 3aL^MTbl OT pxaBHMHbl 

SproHOMMHHaa i/i flo^roBGHHaa o6p63i/iH6HHafl pyKO^TKa fl/ia 6o^bLuero KOMCjDOpTa 
i/i cpoKa c/iy>K6bi 

fln3aMH ronoBKi/i i/i pyKOHTKi/i fl/ia chati/ia 3aycGHU6B. HeT Heo6xoflMMOCTM b flono/iHi/rre/ibHbix 

1/IHCTpyMGHTaX 

flocTnyHO 3 Bapi/iam-a fl/ii/mbi fl/ia fl0CTi/i>KeHi/m orm/iMa/ibHoro pbinara 
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06iiia5i 
AJMHa, 

MM 



Pewyujafi cnoco6HOCTb 



06uian 
AJiMHa, 

AlOMMbl 



Pa3Mep raMKH, 

MM 

(Mexcfly napan- 
nenbHbiMM 
rpaHnMM) 



flMaMeTp 
naTpy6ica/ 
Tpy6bi, 
0 MM 



MaKc. flMaMeTp MaKc. flMaMeTp 



Bee, 
r 



ronoBKM Ann 

CHflTMfl 

3ayceHiieB, 

0 MM 



pyKOflTKM flJlfl 
CHflTMfl 

3ayceHiieB, 

0 MM 



ApTMKyn 
N2 



Koa UPC 

45242 



200 


8 


30 


32 


270 


38 


25 


48223108 


251247 


250 


10 


36 


42 


450 


51 


25 


48223110 


251230 


300 


12 


50 


60 


800 


70 


25 


48223112 


251223 



PyneTKM 



HOBMHKa 






flBOMHbie MarHMTbl 



flBydopoHHee hgmjiohobog noKpbm/iG /igh™, 3aLAi/iLAaK)LAGG ot nbmi/i, rpfl3i/i, 
Mycopa 1/1 BOflbi, nnn MaKCi/iMa/ibHoro cpoKa c/iy>K6bi. 

MaTOBoe noKpbm/iG neHTbi - Hi/iKaKi/ix 6jii/ikob i/i B03MO>KHOCTb c nerKOdbK) 
npoHMTaTb HaAnncn a^>kg npi/i hpkom cojihghhom cbgtg. 

Ynop ajih yAoSHoro yAGpxaHi/m 1/1 3amnTbi nanbqeB bo bpgmh BTfln/iBaHi/m neHTbi. 

flBOMHbie MamnTbi: oahh MamuT yqGpxi/iBaGT kpkdhok b nepeAHeti Hacm/i; btopom 
MamuT npeAOTBpamaGT CKaTbiBaHi/iG Ha Maiepnane, Hanpi/iMGp Ha CTa/ibHbix 
LunnnbKax i/ijii/i TpyfiKax. 

JleHTa co LUKanoM c AByx ctopoh: ropi/i30HTa/ibHaa niKa/ia Ha nepeAHeM ctopohg, 
BGpTMKanbHa^ LUKa/ia c o6paTHOM dopoHbi a^h yqoScTBa i/i3MGpGHi/m 

npeMnyM-KanecTBO npi/i nii/ipi/iHG zieHTbi 27 mm 

ycmiGHHbiM b rmTi/i TOHKax Kopnyc a™ A^nTe^bHoro cpoKa c/iy>K6bi Ha 
dpoM nnomaAKG 

CKo6a p,nn KpGnjiGHi/m Ha peMHe: jierKO 3a>Ki/iMaGT, He pbgt OAGXAy 

OneHb 6ojibi_uoM BpamaKDinnMC^ 3ai_ien: nerKO Kpeni/rrcfl Ha Maiepnan c nK)6oM 

CTOpOHbl 

Ilka/ia a^h apxi/iTGKTopoB: HaHeceHa a^h yAo6dBa Bbini/ic/iGHi/m hgptgxgm b 
MacLUTa6e (ISO 5455). no3BO/iaGT i/i3MGpaTb paccTOHHi/iG 1/1 paccni/iTbiBaTb 
kojii/ihgctbo hgo6xoai/imoi-o Maiepi/ia/ia hgiiocpgactbghho Ha CTpoMnnomaAKG 

PyjlGTKM C 5 l/l 8-MGTpOBOM J1GHTOM! MaCLUTa6 1 ! 20 l/l 1 ! 50 

PyjlGTKM C 5- M 8-MGTpOBOM J1GHTOM! OTMGTKl/l OT 1 / 8 " AO 1" l/l OT Va AO 1" 

06pG3i/iHGHHa^ noBGpxHOCTb b 06/iacTi/i 3axBaTa AJia Aono/iHi/iTGJibHoro yAo6cTBa i/i 

AOJirOBGHHOCTM 
K/iacc TOHHOCTI/I II 




ycmiGHHbiM Kopnyc 
c 5 LuypynaMM 




Ynop 




flBydopoHHee MapKi/ipoBaHHoe 

flO/lOTHO 



Onucamie 


Length 


Quantity 


ApTMKyn 
N2 


Kofl UPC 
45242 


MeTpMHecKan cucTeivia 


5 M 


1 


48225305 


317677 


MeTpuHecKaa cucTeivia 


8 M 


1 


48225308 


317684 


MeTpwHecKaa m 6pnTaHCKaa cucTeivia 


5M/16 


1 


48225216 


296903 


MeTpunecKasi m 6pmaHCKaa cucTeivia 


8 m/26 


1 


48225225 


296910 



3aKa3 bo3mo>kgh TOJibKO b KapTOHHbix Kopo6ax (6 LUT. X 48225305). 

Mmh. ko/i-bo 3aKa3a - 6 lut. x 48225305 (= 1 KapTOHHbiM Kopo6). 

3aKa3bi 6o/iee neivi 6 lut., n,o/i>KHbi 6biTb Kpambi 6 lut. (T.e. 12, 18, 24, 30...) 




6 LUTyK 

b KapTOHHOM ynaKOBKe 




PacuiupMTefibHbie i-ojiobkm 



HOBMHKa 



PacuiMpM- 

Te/ibHbie 

ronoBKM 


flwawieTp 
Tpy6bi, 

MM 


TonuiMHa 

CTeHKM 
Tpy6bl, MM 


6ap 


flpuroA- 

HOCTb K 

MHCTpyMeHTy 


ApTMKyn N° 
4932 


|^ _ _ CAM 

KOA CAN 
4002395 


PXPH9.9-144/8 


9,9 


1,1 


4/8 


[HJ|f2l 


llUffS I 


430102 


377633 


PXPH12I-14 


12 


1,7/1,8/2,0 


6-10 


nuns] 
\vn^A 




352716 


373741 


PXPH15N-14 


14/15 


2,5 


6-10 


\WW12 1 


\wutia | 


352727 


373857 


PXPH1 61-1 406 


16 


1,5/1,8 


6 


[HJtf2l 


| to | 


430103 


377640 


PXPH1 61-1 410 


16 


1,8/2,0/2,2 


10 


WM12 


liutfS l 


352717 


373758 


PXPH18N-14 


17/18 


2,5 


6-10 






352728 


373864 


PXPH20I-1406 


20 


1,9/2,0/2,3 


6, (8 6ap Ha 
0 2,3 mm) 


(SB 


[IVgg] 


352718 


373765 


PXPH20I-1410 


20 


2,8 


10 






352719 


373772 


PXPH20I-2506 


20 


1,9/2,0/2,3 


6, (8 6ap Ha 
0 2,3 mm) 






352733 


373918 


rArrltUrtO IU 






I u 








of 4uoy 


PXPH22N-14 


22 


3 


6-10 


[IVp] 




352729 


373871 


PXPH25I-1406 


25 


2,3 


6 




Mg 


352720 


373789 


PXPH25I-1410 


25 


3,5 


10 


[gp] 


EES 


352721 


373796 


PXPH25I-2506 


25 


2,3 


6 




EES 


352722 


373802 


PXPH25I-2510 


25 


3,5 


10 




E23 


352749 


374076 


PXPH28N-14 


28 


4 


6-10 




(5E 


352730 


373888 


PXPH32I-1406 


32 


2,9 


6 




EES 


352723 


373819 


PXPH32I-25 


32 


2,9/4,4 


6-10 






352724 


373826 


PXPH40I-2506 


40 


3,7 


6 




EES 


352725 


373833 


Civia3Ka B tkd6mkg coflepxMTCfl 50 r. 

fljlfl CM33KM KOHyca M paCLUMpMTGJlbHblX TO/IOBOK. 






352726 


373840 





npi/iHafljieiKHocTi/i fliifi 4>pe3epa 



© 



OnucaHue 



l1pei4M3MOHHblM UaHrOBbIM 

naTpoH 

BblCOKa?! TOHHOCTb BpaiHGHMfl 
0 3 MM 

0 6,35 mm ( 1 /Q 

0 6 MM 
0 6 MM 

0 6,35 mm (Va) 

0 8 MM 
0 8 MM 

CTpy6uMHa 

fljlfl CTaUMOHapHOM 

ycTaHOBKM c[)pe3epa 

C rM6KMM Ba/IOM. 



OFE 710 
OFE 630 
OFS 450 



OFSE 1000 
OFSE 850 
OFS 720 
OFE 650 



g ApTMKyn N° Koa EAN 
£ 4932 4002395 



308974 
313194 
313192 
256210 
249981 
256303 
313190 

367730 



309092 
302857 
302833 
306237 
307517 
302703 
302840 

338566 



© 



© 




npuHafl/ie/KHOCTM fljin KpoMOHHoro 4>pe3epa 



OnucaHue 



142 * fl° OKOHHaHi/ifi CK^aflCKnx 3anacoB. 



PJ 710 
LF 650 



Kon. 



ApTMKyn N° Koa EAN 
4932 4002395 



6-3y6HaTaa $pe3a 100x22,2 mm 


• 


1 


361072 


326679 


MeiuoK ajisi CTpy>KGK - 6yivia>KHbiM 

(Tpe6yeTca aepxaiejib 361290) 


• 


5 


367596* 


337941 


K/ltOH C AByMfl OTBepCTMflMM 


• 


1 


345712 


305551 




flpi/iHaflne^KHOCTi/i ann TepMonucToneTOB 



Ormcamie 

ri/iocKoe con/io 
Kpymoe conno 0 12 mm 



PT 600 
EC 



Kon. 

1 
1 



ApTMKyn N° 
4932 

312435 

312436 



Kon EAN 

4002395 

300518 
300525 



flpMHclfllieiKHOCTIi flllfl 
npfllVI01iJf1l4C|>OBai1bHblX MailJMH 



OnucaHue 



UaHra 0 



6 mm uaHra 
8 mm uaHra 



3 MM 
6 MM 
6 MM 
8 MM 
8 MM 
6,35 MM (Va) 



o 

10 



o 



GS 500 E 
GSL 600 E 
DGL 34 
DGL 30 E 
DG 30 E 
PSG 12 
HD 28 SG 
V28 SG 
PSG 14.4 PP 
HD18SG 



hi 

o 

Q 



q ApTMKyn UPC/Koa 
o N° EAN 

4932 4002395 



308974 
313192 
4931391453 

313190 
4931391452 
313194 
48660978 
48660976 



309092 
302833 
734818 
302840 
734801 
302857 
45242155620 
45242156269 



npi/IHaflJieJKHOCTIl flllfl JIMCTOBblX HOJKHMI4 



OnucaHue 

Pe3aK 

H GTb I pGXCTO pO H H M M HO>K 

Pe3aK 

H GTb I pGXCTO pO H H M M HO>K 
UeHTpOBOM HO>K 
JleBblM HO>K 
npaBbIM HO>K 
TopueBOM KJ1K)H 5 / 3 2" 

CMeHHan ro/iOBa 
ho>khiii4 



SMC 
1.2 Q 



PPS 12 

(aKKyMyn- 

SITOpHbie) 



KS 2.5 
S 2.5 



i 



ApTMKyn N° 
4932 



308837 

430171 
308838 
48440150 
48440160 
48440170 
49960070 



UPC/Koa 

EAN 
4002395 



311583 

378326 
309085 
45242140701 
45242140756 
45242140800 
45242221554 



48080500 45242089253 





npi/iHaflJieiKHOCTii fliifi nmibi no KaiviHio 



CTaHAapTHbm Ha6op /ie3BMM 

l/lcno/ib3yeTCfl fl/ia Kkipnuna, Lu/iaKo6eTOHHbix 6/iokob i/i 06/ierneHHbix MomaxHbix 6/iokob npn npoHHOCTM 
AO 40 H/mm 2 . He MoryT wcnojib30BaTbCfl fl/ia pe3KM 6eTOHa, CTpomejibHbix 67iokob m BbicoKonpoHHoro 
Knpnuna npi/i npoHHOCTi/i Bbiwe 40 H/mm 2 . 



OnucaHue 

JleBoe m npaBoe jie3Bwe 
Jle3Bne TCT c 42 3y6bflMi/i 



ApTMKyn N° 
4932 

392290* 



Kofl EAN 
4002395 

343379 



npuHaAJieMHOCTu AUfi Tpy6ope3oe/ 
Ka6enbHbiM pe3aK 



OnucaHue 


Kon. 


ApTMKyn N° 


UPC/Koa 

EAN 
4002395 




flucKM fljia Tpy6ope30B 

^ noflxofl^T fl/ia pa6oTbi c MeflHbiMM Tpy6aMM. 

He noflxoflMT fl/ia pa6oTbi c nnacTMKOBbiMi/i Tpy6aMi/i 
m Tpy6aMM M3 HepxaBewLneM da/in 


1 


48380010 


45242159710 


© 


© Jle3Bne A/in pe3KM Ka6e/i& 


1 


430070 


377312 





ee 



CMCTeMHbie npMHaflJieMHOCTM 



HOBMHKa 



OnMcaHMe 



3/16KTpi1H6CKM6 mynbi 

© (MaKC. 1000 B/10 A), 

rOJIOBKM flJlMHOM 125 MM 



Kon. 



ApTMKyn N° 



49771004 



Kofl EAN 
4002395 



806294 



© 




3/ieKTpMHecKne 3a>KMMbi Tuna «KpoKOflM/i» 

(MaKC. 1000 B/10 A) 



49771005 



806287 



© 



144 * fl° OKOHHaHMH CK^aflCKnx 3anacoB. 



npi/IHaflJieiKHOCTM flllfl MHCneKUMOHHOM 

KaMepbi 



Boflo- i/i nbmeHenpoHnuaeivibie yfl/ii/iHMTe/ii/i fl/ia MHcneKunoHHOM KaMepbi. YcTaHaB/ii/iBaiOTCfl Mexfly 
KopnycoM KaMepbi m Ka6e;ieM, BxoflflLUMM CTaHflapTHyio KOMnjieKTai^i/iK) nocTaBKM. 



OniicaHiie 


A jim Ha 0 
Ka6enfi Ka6enn 


C12 C12 
IC AVD 


C12 
AVA 


ApTMKyn 
N2 


Kon UPC 
45242 




YfljiMHiiTejib f\nn 
Umc|dpobom KaMepbi 

MCn0^b30BaTb flO 


90 cm 


17 MM 


✓ 




48530110 


157747 




Tpex yfl^MHMTe^eM 

OflHOBpeMeHHO. 
















yfljiMHMTe/ib f\nn 
Unc|DpoBOM KaMepbi 

i/icno/ib30BaTb flo 


90 cm 


17 MM 


✓ 


✓ 


48530141 


216529 




UflTlA yfl/lMHMTe/iefi 
OflHOBpeMeHHO. 
















YfljinHMTejib f\nn 
UncjDpoBOM KaMepbi 

MCn0^b30BaTb flO 


240 cm 


17 MM 


✓ ✓ 


✓ 


48530140 


195787 




flByx yfl^MHMTe^eM 

OflHOBpeMeHHO. 
















YflJlMHHTeJlGM flJlfl 

Uncf)poBOM KaMepbi 


90 cm 


17 MM 


✓ 




4931411079 


4002395907007 




YflJlUHMTeJieM RJK\ 

Uncf>poBOM KaMepbi 


90 cm 


17 MM 


✓ 


✓ 


4931419516 


4002395828227 




YA/iMHUTejib nnn 
aHa/ioroBOM KaMepbi 


90 cm 


9,5 MM 


✓ 


✓ 


4931419517 


4002395828234 







npi/iHaflJiejKHOCTi/i flnn kyptkm c 
noflorpeeoM M12™ 



Mctohhmk niiTaHiifl USB M18 ™ - M18 ™ USB PS HJ 

- OSecnennBaeT nuiaHne KypTKM ot aKKyMy/iHTopHbix 6aiapeM M18™. 

- USB-nopT fl/ia 3apaflKM npoi/irpbiBaTe/ia MP3, Mo6i/mbHoro Te/iec|DOHa, 
UMCjDpOBOM KaMepbi, GPS. 

BmiKa A/in aBTOMo6n/ibHOM po3eTKii 12 B - 12 V CP HJ 

OSecnennBaeT nwTaHwe KypTKM ot jiio6oro npuKypwBaTejifl c HanpaxeHneM 12 B. 




HOBMHKa 



© 




OiMcamie 

© Kompojuiep USB M18™ (M18™ VSB PS H5) 

^ M12™ BMJIKa flJlfl aBTOM06mibHOM po3eTKii 

U (12 VCP H5) 



KeMCbl 



MHCTpyis/ieHTa/ibHbie silmmkm 

llOCTaBJlfllOTCfl C 3aLfle^KaMM M nopO^OHOBblMM 

© npoK^aflKaMM 

Pa3Mep 1 (fl x 111 x B) 475x358x132 mm 
© Pa3Mep 2 (fl x LU x B) 475x358x192 mm 
@ 3anacHbie 3ame/iKii (2 LUTyKi/i) 



Kon. 

1 
1 



MHCTpyMeHTbl 

nepc|}opaTopbi 

Ca6e/ibHbie nmibi/ 
SAWZALLS® 

UJTpo6ope3bi 



Moflejiii 

K 900, K 950 

Bee Ca6e/ibHbie 
nunbi 

yHMBepca/ibHbiM 
Kewc 

WCE 30, MFE 1500 
WCS 45, MF 1900 



MeTann/ 
flnacTMK 



ApTMKyn N° 
4932 

430084 
430085 



ApTMKyn N° 
4932 



378986 

383162 
373252 



ApTMKyn 
N2 



Kon EAN 
4002395 

377459 
377466 



Kon EAN 

4002395 



349401 

349463 
347247 



EAN/UPC 



4931 375502 4002395752881 



48556510 



45242148424 



9 



4932383357 4002395357390 



® 




145 




npuHafljieiKHOCTi/i fliifi KneeBbix 
nMCToneTOB 



146 



OnucaHiie 


PCG 14/300 
PCG 14/600 


C18 
PCG 


C12 
PCG 


ApTMKyn N° 


Kofl UPC 
45242 


CTaHflapTHa^i KapeTKa Ha tk)6mk 310 mji 

COBMeCTMMa CO CTaHflapTHbIMM TK)6MKaMM n KapTpuflxaMM 
o6beMOM 250 n 310 m/i. Hgo6xoamm lutok nopwHH 49520600. 


✓ 






48081075 


087938 


CTaHflapTHasi KapeTKa 31 0 mji 

npuHMMaeT Bee CTaHflapTHbie Ty6bi/KapTpnfl>KM 250 mji m 310 mji. 
BK/iK)HaeT lutok nopwHH b c6ope (4932352937), nopwGHb Am 
y3JiOB KapeTKM n bmht noflann (44700330). 




✓ 




48081076 


263127 


CTaHflapTHa^i KapeTKa 31 0 m/i 

npuHMMaeT Bee CTaHflapTHbie Ty6bi/KapTpnfl>KM 250 mji m 310 m/i. 
BK/iKDHaoT lutok nopwHfl b c6opo (4932430099), nopLueHb aia 
y3UOB KapeTKM i/i bmht noflanM (44700330). 






✓ 


48080900 


286355 


A/iK>MMHiieBbiM flepwaTejib tk)6mk3 310 mji 

COBMGCTMM CO CTaHflapTHbIMM ynaKOBKaMM Ha 31 0 MJI M 

KapTpMflxaMM Ha 380 m/i. Heo6xoflMM lutok nopwHH 49520660. 


✓ 






48081085 


089246 


A/itOMMHueBbiM flep>KaTe/ib tk)6mk3 400 mji 

COBMGCTMM CO CTaHflapTHbIMM ynaKOBKaMM Ha 400 MJI 

(c 2-Mfl KOJinaHKaMM). Heo6xoflMM lutok nopwHfl 48091090 m nopmeHb 44700375. 


✓ 


✓ 


4932352844 


4002395375028 


AjitoMMHueBbiM flep>KaTejib Tto6nKa 600 mji 

COBMGCTMM CO CTaHflapTHbIMM ynaKOBKaMM Ha 600 MJI. 

Heo6xoflMM lutok nopwHH 49520660. 


✓ 






48081090 


087952 


AjitoMMHueBbiM flep>KaTejib tk)6mk3 600 mji 

COBMGCTMM CO CTaHflapTHbIMM ynaKOBKaMM Ha 600 MJI 

(c 2-mh KOJinaHKaMM). Hgo6xoamm lutok nopwHH 48091091 m nopiuGHb 44700375. 


✓ 


✓ 


4932352845 


4002395375035 


npo3paHHbiM flep>KaTejib tkd6mk3 400 mji 

COBMGCTMM CO CTaHflapTHbIMM ynaKOBKaMM Ha 400 MJI 

(c 2-mh KOJinaHKaMM). Hgo6xoamm lutok nopwHH 48091090 m nopiuGHb 44700375. 


✓ 


✓ 


4932352842 


4002395375004 


npo3paHHbiM flep>KaTejib TK)6nKa 600 mji 

COBMGCTMM CO CTaHflapTHbIMM ynaKOBKaMM Ha 600 MJI 

(c 2-mh KOJinaHKaMM). Hgo6xoamm lutok nopwHH 48091091 m nopiuGHb 44700375. 


✓ 


✓ 


4932352843 


400239537501 1 


LUtok nopwHa ajisi KapeTKM b c6ope 310 mji 

fljia Mcnojib30BaHMH c: CTaHflapTHaa KapeTKa 310 mji (48081076). 




✓ 




4932352937 


4002395375950 


LUtok nopwHH b c6ope ajih KapTpnfl>Ka 310 mji 

fljifl Mcnojib30BaHM?i c: CTaHflapTHOM KapGTKOM 310 mji (48080900) 






✓ 


4932430099 


4002395377602 


LUtok nopwHH, kopotkmm (340 mm ajimhom) 

fljia KapGTKM 48081075 m AepxaTGJia TK)6MKa 48081085. 


✓ 






49520600 


190201 


LUtok nopwHa b c6ope ajih kojiohkobom Tpy6bi 400 mji 

fljifl Mcnojib30BaHM?i c: 

ajiK)MMHMGBa?i KOJiOHKOBaa Tpy6a 400 mji (4932352844), 
npo3paHHaa KOJiOHKOBaa Tpy6a 400 mji, (4932352842). 




✓ 




48091090 


263158 


LUtok nopwHH b c6ope ajih kojiohkobom Tpy6bi 400 mji 

fljia Mcnojib30BaHMH c: 

aJlKDMMHMGBOM kojiohkobom Tpy6oi/i 400 MJI (4932352844) 
npo3paHHOM kojiohkobom Tpy6oM 400 mji (4932352842). 






✓ 


4932430100 


4002395377619 


LUtok nopwHH b c6ope, AJiMHHbiM (480 mm ajimhom). 
npGAHa3HaHGH nnn 48081090. 


✓ 






49520660 


190164 


LUtok nopwHH b c6ope ajih kojiohkobom Tpy6bi 600 mji 

fljia Mcnojib30BaHMH c: 

ajuoMMHMGBaa KOJiOHKOBaa Tpy6a 600 mji (4932352845), 
npo3paHHaa KOJiOHKOBaa Tpy6a 600 mji (4932352843). 




✓ 




48091091 


263165 


LUtok nopwHH b c6ope f\nn kojiohkobom Tpy6bi 600 mji 

fljia Mcnojib30BaHM?i c: 

aJlKDMMHMGBOM kojiohkobom Tpy6oM 600 MJI (4932352845) 
npo3paHHOM kojiohkobom Tpy6ofi 600 mji (4932352843). 












nopweHb fljia KapeTKM b c6ope (c bmhtom noAanM). 

flpGAHa3HaHGH nun CTaHAapTHOM KapGTKM Ha tkd6mk 310 mji 48081076. 


✓ 


✓ 


44700330 


260928 


nopweHb AJia Aep>KaTeji5i tk)6mk3 (c bmhtom noAanM). 
npGAHa3HaHGH unn: 

ajiKDMMHMGBoro A©P>»<aTejifl TK)6MKa 400 mji 4932 352844 
ajiKDMMHMGBoro Aep>KaTejifl TK)6MKa 600 mji 4932 352845 
npo3paHHoro A©P>»<aTejifl TK)6MKa 400 mji 4932 352842 
npo3paHHoro Aep>KaTejifl TK)6MKa 600 mji 4932 352843 




✓ 


✓ 


44700375 


277438 


CMeHHbIM HaKOHeHHMK (1 HIT.). 


✓ 


✓ 


✓ 


45760525 





3a)KMMbl 



HOBMHKa 



Oopivia 
3a>KMMa 



COBMGCTMMOCTb 



HOMM- 
Ha/lbHblM 

pa3Mep 



COBMGCTIIMOCTb 
MHCTpyMGHTOB 



Mofle/ib 3a>KMMa 



ApTMKyn N° 
4932 



Kofl EAN 
4002395 



M12 



mis 



J12-M12 



430243 



379040 



M12 



Mfg 



J18-M12 



430244 



379057 



M15 



Mfg 



J12-M15 



430245 



379064 



M15 



18 



J18-M15 



430246 



379071 



M16 



M12 



J12-M18 



430247 



379088 



M 



Geberit: Mapress 
VSH: X-Press 
Eurotubi 
Raccorderie Metallique 
Rubnetterie Bresciane 
Sanha: Nirosan 
Yorkshire 



M18 



18 



J18-M18 



430248 



379095 



M22 



fg 



J12-M22 



430249 



379101 



M22 



18 



J18-M22 



430250 



379118 



M28 



Mfg 



J12-M28 



430251 



379125 



M28 



18 



J18-M28 



430252 



379132 



M35 



12 



J12-M35 



430253 



379149 



M35 



18 



J18-M35 



430254 



379156 



M42 



18 



RJ18-M42 (HGo6xoflMM aAamop 
KO^bqeBoro 3a>KHMaRJA-1) 



430255 



379163 



M54 



Mfg 



RJ18-M54 (Heo6xoAMM aflanTop 
KO^bLteBoro 3a>KMMaRJA-1) 



430256 



379170 



Oopivia 3axnivia M 



Q 

Oopivia KonbMeBoro 
3axnivia M 



V12 



Mfg 



J12-V12 



430260 



379217 



V12 



18 



J18-V12 



430261 



379224 



V15 



Mfg 



J12-V15 



430262 



379231 



V15 



Mfg 



J18-V15 



430263 



379248 



V1E 



Mfg 



J12-V18 



430264 



379255 



V18 



Mfg 



J18-V18 



430265 



379262 



Viega 
Comap 
IBP 

Sanha: Nirosan 



V22 



12 



J12-V22 



430266 



379279 



V22 



18 



J18-V22 



430267 



379286 



V28 



mi2\ 



J12-V28 



430268 



379293 



V28 



Mfg 



J18-V28 



430269 



379309 



V35 



12 



J12-V35 



430270 



379316 



V35 



Mfg 



J18-V35 



430271 



379323 



V42 



fg 



RJ18-V42 (Heo6xoAMM aAamop 
KO^bqeBoro 3a>KHMaRJA-1) 



430272 



379330 



V54 



18 



RJ18-V54 (Heo6xoAMM aAamop 
KO^bqeBoro 3a>KHMaRJA-1) 



430273 



379347 



Inl 

Oopivia 3axnivia V 



Q 

Oopivia Konbi4eBoro 
3axnivia V 



TH14 



12\ 



J12-TH14 



430274 



379354 



TH14 



Mfg 



J18-TH14 



430275 



379361 



TH16 



\M12\ 



J12-TH16 



430276 



379378 



TH16 



fg 



J18-TH16 



430277 



379385 



TH18 



Mfg 



J12-TH18 



430278 



379392 



TH18 



fg 



J18-TH18 



430279 



379408 



TH 



ALB 
Comap 
Frankische 
Henco 
(TH14-TH25) 
I PA 
Sanha 
Tiemme 



TH20 



12 



J12-TH20 



430280 



379415 



TH20 



Mfg 



J18-TH20 



430281 



379422 



TH25 



Mfg 



J12-TH25 



430282 



379439 



TH25 



18 



J18-TH25 



430355 



380169 



TH26 



Mfg 



J12-TH26 



430283 



379446 



TH26 



Mfg 



J18-TH26 



430284 



379453 



TH32 



mm 



J12-TH32 



430285 



379460 



TH32 



18 



J18-TH32 



430286 



379477 



TH40 



fg 



J12-TH40 



430287 



379484 



TH40 



fg 



RJ18-TH40 (Heo6xoAHM aAanTop 
KO^bLteBoro 3a>KMMaRJA-1) 



430288 



379491 



TH50 



fg 



RJ18-TH50 (Heo6xoAHM aAanTop 
KO^bLteBoro 3a>KMMaRJA-1) 



430289 



379507 



TH63 



Mfg 



RJ18-TH63 (Heo6xoAHM aAanTop 
KO^bLteBoro 3a>KMMaRJA-1) 



430290 



379514 



Inl 

Oopivia 3axnivia TH 



O 

Oopivia Konbi4eBoro 
3axnivia TH 



U14 



Mfg] 



J12-U14 



430291 



379521 



U14 



Mfg 



J18-U14 



430292 



379538 



U16 



fg 



J12-U16 



430293 



379545 



U16 



fg 



J18-U16 



430294 



379552 



u 



ALB 

Uponor: Unipipe, Airpipe 

Kann: Kann-therm 
Wavin: Press-Systeme 
Frankische: Alpex F50 
Profi 
DW Verbundrohr: 
Multitubo 
IBP: >B< Flex 
KE Kelit: Kelit Kelox 
Jupiter: Heizsystem 



U18 



fg 



J12-U18 



430295 



379569 



U18 



Mfg 



J18-U18 



430296 



379576 



U20 



fg 



J12-U20 



430297 



379583 



U20 



Mfg 



J18-U20 



430298 



379590 



U25 



fg 



J12-U25 



430299 



379606 



U25 



fg 



J18-U25 



430300 



379613 



U32 



Mfg 



J12-U32 



430301 



379620 



U32 



fg 



J18-U32 



430302 



379637 



U40 



Mfg 



J12-U40 



430303 



379644 



U40 



fg 



RJ18-U40 (Heo6xoAHM aAanTop 
KOJibu,eBoro 3a>KMMaRJA-1) 



430304 



379651 



U50 



Mfg 



RJ18-U50 (Heo6xoAHM aAanTop 
KOJibu,eBoro 3a>KMMaRJA-1) 



430305 



379668 



U63 



Mfg 



RJ18-U63 (Heo6xoAHM aAanTop 
KO^bLteBoro 3a>KMMaRJA-1) 



430306 



379675 



AflanTop KO/ibUGBoro 3a>KMMa 



RJA-1 



©430307 



379682 



Oopivia 3axnivia U 

O 



Oopivia KonbMeBoro 
3axnivia U 



© JLJ| 
n 

Aflamop KonbMeBoro 
3axnivia 
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npuHafljieiKHOCTM flnn ci/iCTeivi nbineynaneHMfi 



OnucaHue 



yflJlMHMTeJlbHblM uj/iaHr 

|4 M 

YAJiMHMTejibHbiM ujjiaHr. 3aLMMTa ot CTaTunecKoro 
pa3pfl,qa "AHTMCTaTMK", fljiMHa 4 MeTpa, .quaivieTp 36 mm. 

I yfl/lMHMTGJlbHblM UJJiaHr. 3aiHMTa OT CTaTMHGCKOrO 

I pa3p^fla, fl/iMHa 4 Meipa, fluaMeip 32 mm. 

I Aflarrrep., no3BO/ifleT npaMoe npucoefli/iHeHne 
I k 35-mm yfl^MHme^bHOMy w/iaHry. 

lyHMBepca/ibHbiM cyxcatoiiiMM pyKaB 

35/33/27 mm 

I BcacbiBaioii^an Tpy6Ka, 50 cm, nnacTi/iK 
ymiBepcajibHaa HacaflKa fljia nona 

Ic LUeTOHHblMM nOJIOCKaMM. 

I HacaflKa fljia kobpob 

iMOxeT nepeKjifonaTbcyi Arm rnaflKwx no/iOB/ kobpob. 

I UXenesan HacaflKa, y3Kaa 
yfljiiihMTejibHbiM uj/iaHr, fl/im-ia 4 m 
yfljiMHMTe/ibHbiM uj/iaHr, fl/im-ia 5 m 

lyflJIMHMTeJIbHblM UJJiaHr, flJIMHa 3 m 

llUejieBaa HacaflKa, wi/ipoKafl 

I BcacbiBatomaa Tpy6a 6e3 kpkdkob 

Cy>KaK)U4Mii pyKaB 

|nepexoflHMK c 50 mm flo 35 mm. 

iMeujOK, ynaK. 5 lut. (4 cfcriMCOBbix MewKa, 

I I cjDJincoBbiM MeujOK flrm BjiaxHOM y6opKi/i) 

IMeujOK cjD^ncoBbiM, ynaK 5 lut., 30 ril 

IMeujOK cjDnncoBbiM, ynaK 5 lut., 50 ji 

IMeujOK n/iacTMKOBbiM: 5 LUt. 30 ji 

IMeujOK nnacTMKOBbiki: 5 LUt. 50 n 

IMeujOK 6yMa>KHbiM ynaK. 5 lut., 10 n. 

Aflamep fljia MeuiKa RSE h AS2C, jierKMM 

IMeujOK 6yivia>KHbiM ynaK. 3 lut., 18 n, nerKMM 

I MeujOK 6yivia>KHbiM ynaK. 3 lut., 18 ji., BbicoKonpoHHbiM 

I MeujOK 6yivia>KHbM ynaK. 5 lut., 25 n., BbicoKonpoHHbiM 

IMeujOK 6yMa>KHbiM ynaK. 5 lut., 
I Arm 6eTOHHbix nacTMu 

I MeujOK 6yMa>KHbiM ynaK. 5 lut., 25 ji., BbicoKonpoHHbiM 
I MeujOK 6yMa>KHbM ynaK. 5 lut., 50 ji., BbicoKonpoHHbM 
I MeujOK 6yMa>KHbiM ynaK. 3 lut. 

iMeUJOK TKaHGBbIM 

IMeujOK nnacTi/iKOBbiM 3 lut., 25 n., flrm c6opa 
iMenKOM nbijin AflanTi/ipoBaHHbiM Arm c6opa nbirm 
I K/iaci/ic|Di/i 141/1 poBaHHOM M & H (EN 60335-2-69) 
iTonbKO fljwi nbinecoca ASM 1400. 



I OMJlbTp 
I OMJlbTp 
I OMJlbTp 

IcPmibTp, 3600 cm 2 , BIA Mcnonb30BaHne KaTer. C 

ISR OMJlbTp, CaMOOHMLU.afOLU.MMCfl 

16800 cm 2 , BIA ncnojib30BaHne KaTeropwa C 
IcPmibTp, 7000 cm 2 , BIA Mcnonb30BaHne KaTer. C 
I OMJibTp, 7200 cm 2 

I OMJlbTp 

llljlOCKMM CKJiaflHOM CfellJlbTp 
|M3 nOJ1M3C|}Mpa, 2 LUT. 

1) B coHGTaHMM c aflarrrepoM arm mglukob 346812 m cjDmibTpoM 346587. 
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ApTMKyn 
N2 
4932 



278824 



352311 

352312 

326528 

369282 
346620 
276046 

272584 

276048 
330552 
373626 
300171 
316070 
316069 

316074 

352306 

352307 
352308 
352309 
352310 
346619 
346812 
340125 
373669 
346585 

369284* 

373852 
373621 
316045 
276019 

399502 

352303 
352304 
352305 
346587 

346338 

346588 
327205 
340124 

373623 



Kofl EAN 
4002395 



308286 



369706 

369713 

310937 

338412 
319503 
303236 

303243 

303250 
312719 
351534 
308576 
310449 
310432 

310456 

369652 

369669 
369676 
369683 
369690 
319428 
319534 
305445 
351824 
319442 

338429 

352821 
351503 
302598 
303267 

361595 

369621 
369638 
369645 
319466 

313778 

319473 
303885 
305452 

351510 



I 



148 * ^° 0K0HHaHI/m CKjiaflCKnx 3anacoB. 



3apfiflHbie ycTpowcTBa 



% & 39 4& fpfci 



OnucaHue 


CucTeivia 


Hanpn- 
acemfle 


MaKC. epeivm 
3apnflKM 


Tun aKKyM. 
NiCd NiMH Li-Ion 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


TCA 7224 MB 


PBS 3000 


7,2-24 B 


12 MMH. 


• • - 


399035 


356393 


RCA 7224 MB 


PBS 3000 


7,2-24 B 


47 MMH.. 


• • - 


386670 


352388 


M4C 


M4 


4 B 


30 MMH. 




352958 


376162 


C12C 


M12 


12 B 


40/80 MMH. 




352000 


366606 


M12-18C 


M12, M18, M14 


12-18 B 


40/80 MMH. 




352959 


376179 


M1418C6 


M14, M18 


14,4-18 B 


40/80 MMH. 




430086 


377473 


M28C 


M28 


28 B 


60 MMH. 




352524 


371822 



4>OHapu m naivinbi 



OnMcaHMe 


HanpaweHue 


Tun 


CucTeivia 


COBMeCTMMbie 


Tun 


ApTMKyn N° 


Kofl EAN 


B 


AKKyMynfiTopa 


aKKyMynnTopbi 


naivinbi 


4932 


4002395 


PL Option -0 


7,2-14,4 B 


NiCd & NiMH 


PBS 3000 


7,2-14,4 B 


Ta^oreH 


399024 


356089 


WL 1214-0 


12-14,4 B 


NiCd & NiMH 


PBS 3000 


12-14,4 B 


KceHOH 


399741 


363933 


C12T-0 


12 B 


Li-Ion 


M12 


Bee aKKyMy/iHTopbi 
Milwaukee ® M12™ 


KceHOH 


352159 


368129 


M12TLED -0 


12 B 


Li-Ion 


M12 


Bee aKKyMy/iflTopbi 
Milwaukee ® M12™ 


CBeTOflMOfl 


430360 


380213 


M12SL -0 


12 B 


Li-Ion 


M12 


Bee aKKyMy/iHTopbi 
Milwaukee® M1 2™ 


CBeTOflMOfl 


430178 


378395 


C18 WL 


18 B 


Li-Ion 


M18 


Bee aKKyMy/iflTopbi 
Milwaukee® M1 2™ 


KceHOH 


352158 


368112 


M18TLED -0 


18 B 


Li-Ion 


M18 


Bee aKKyMy/iflTopbi 
Milwaukee® M1 2™ 


CBeTOflMOfl 


430361 


380220 


M18 AL -0 


18 B 


Li-Ion 


M18 


Bee aKKyMyjiHTopbi 
Milwaukee ® M12™ 


CBeTOflMOfl 


430392 


380534 


M28 WL -0 


28 B 


Li-Ion 


M28 


3,0 Ah 


KceHOH 


352526 


371846 


M28 WL LED -0 


28 B 


Li-Ion 


M28 


3,0 Ah 


CBeTOflMOfl 


352527 


371853 




AKKyiviyjifiTopbi 



I s J 



OnucaHue 

M4 B2 
M12 B2 
M12B4 
M14B 
M14B4 
M18 B2 
M18B4 
M28 BX 



CiiCTeMa 

M4 
M12 
M12 
M14 
M14 
M18 
M18 
M28 





Tun 



AKKyMynflTopa 

Li-Ion 

Li-Ion 
Li-Ion 
Li-Ion 
Li-Ion 
Li-Ion 
Li-Ion 
Li-Ion 



HanpflweHue Emkoctb aKKyiviyjiflTopa ApTMKyn N° 
Ah 



B 

4 

12 
12 
14,4 
14,4 
18 
18 
28 



2,0 
2,0 
4,0 
1,5 
4,0 
2,0 
4,0 
3,0 



4932 

430098 

430064 
430065 
352665 
430323 
430062 
430063 
352732 



Kon EAN 

4002395 

377596 
377251 
377268 
373239 
379842 
377237 
377244 
373901 




OnucaHue 


CiiCTeMa 


Tun 

AKKyMynfiTopa 


HanpflweHue 
B 


EMKOCTb aKKyMynnTopa 
Ah 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


B12 


PBS 3000 


NiCd 


12 


1,4 


373527 


350292 


BXS 12 


PBS 3000 


NiCd 


12 


2,0 


373529 


350315 


BXL12 


PBS 3000 


NiCd 


12 


2,4 


373530 


350322 


MXL 12 


PBS 3000 


NiMH 


12 


3,0 


399311 


360307 


BXS 14.4 


PBS 3000 


NiCd 


14,4 


2,0 


373540 


350445 


BXL14.4 


PBS 3000 


NiCd 


14,4 


2,4 


373541 


350452 


MXL 14.4 


PBS 3000 


NiMH 


14,4 


3,0 


399413 


360321 


BXL 24 


PBS 3000 


NiCd 


24 


2,4 


373560 


350636 



150 



KOMIUlEKCHblE PEUJEHI/lfl 

Ann P03HMHH0M to pro B JIM 
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Nothing but HEAVY DUTY/ 




Nothing but HEAVY DUTY. 










Eypbi SDS-plus c 4-ivm pe/tty 1141/1 mm 
KpOMKaMM Ha 1-m nucnnee 



N2 


0, MM 


A, MM 


B, MM 


Koji. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1 


5 


110 


50 


5 


352007 


366644 


2 


6 


110 


50 


5 


35201 1 


368921 


3 


6 


160 


100 


5 


352012 


368938 


4 


6 


210 


150 


5 


352013 


366705 


5 


6 


260 


200 


5 


352014 


366712 


6 


8 


110 


50 


5 


352021 


366781 


7 


8 


160 


100 


5 


352022 


366798 


8 


8 


210 


150 


5 


352023 


366804 


9 


8 


260 


200 


5 


352024 


36681 1 


10 


10 


110 


50 


5 


352025 


366828 


11 


10 


160 


100 


5 


352026 


366835 


12 


10 


210 


150 


5 


352027 


366842 


13 


10 


260 


200 


5 


352028 


366859 


14 


12 


160 


100 


5 


352031 


366880 


15 


12 


210 


150 


5 


352032 


366897 


16 


12 


260 


200 


5 


352033 


366903 


17 


14 


160 


100 


5 


352036 


366934 


18 


14 


210 


150 


5 


352037 


366941 




N2 


KoMnneKTytouiiie nucnnen 




Koji. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kofl EAN 
4002395 


1 


flMcruieM, 1 m 






1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KptOK (KOpOTKMM) 




18 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO UJTpMX-KOAaMM aih 

6ypoB RX4, EU 


1 


565571 


937516 


5 


KapTOHHan ynaKOBKa 




1 


4931373861 


734399 



4932 352055 
4002395 367122 



Eypbi SDS-plus c 2-ivm 

peMcyuii/iMi/i KpoMKaiviu Ha 1-m fli/icnjiee 




H0H 



No 


0, MM 




B, MM 


Koji. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1 


4 


110 


50 


5 


339498 


304561 


2 


5 


110 


50 


5 


307067 


308835 


3 


6 


110 


50 


5 


307068 


308842 


4 


6 


160 


100 


5 


307069 


308859 


5 


6 


260 


200 


5 


353819 


320127 


6 


8 


110 


50 


5 


307070 


308866 


7 


8 


160 


100 


5 


307071 


308873 


8 


8 


210 


150 


5 


307072 


308880 


9 


8 


260 


200 


5 


353821 


320141 


10 


10 


110 


50 


5 


340410 


311934 


11 


10 


160 


100 


5 


307073 


308897 


12 


10 


210 


150 


5 


307074 


308903 


13 


10 


260 


200 


5 


344295 


312252 


14 


12 


160 


100 


5 


307075 


308910 


15 


12 


210 


150 


5 


307076 


308927 


16 


14 


160 


100 


5 


307078 


308941 


17 


16 


210 


150 


5 


307081 


308972 


18 


18 


210 


150 


3 


344303 


312177 


19 


20 


210 


150 


3 


344305 


312153 


No 


KoMnneKTytouiMe nucnnen 




Koji. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kofl EAN 
4002395 


1 


flucnjieti, 1 m 






1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KptOK (KOpOTKMM) 




19 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO UJTpMX-KOAaMM Am 

6ypoB SDS-plus, EU 




1 


530434 


914135 


5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 




1 


4931373861 


734399 



4932 373696 
4002395 353927 



152 



Eypbi SDS-plus c 2-ivm peacyuii/iiviM 
KpoMKaMM f flniiHHbie, Ha 1-m nncnnee 



N2 


0, MM 


A, MM 


B, MM 


Koji. 


4932 


Knn CAM 
■VOfl CAN 

4002395 


1 


8 


460 


400 


5 


36701 3 




2 


10 


31 0 


250 


5 


353824 


3201 72 


3 


10 


450 


400 


5 


344296 


312245 


4 


12 


260 


200 


5 


344297 


312238 


5 


12 


450 


400 


5 


307077 




6 


14 


260 


200 


5 


307079 


308958 


7 


14 


450 


400 


5 


307088 


309047 


8 


15 


260 


200 


5 


344300 


312207 


9 


16 


310 


250 


5 


344301 


312191 


10 


16 


450 


400 


5 


307082 


308989 


11 


18 


250 


200 


3 


307083 


308996 


12 


18 


450 


400 


3 


340411 


311941 


13 


20 


250 


200 


3 


307084 


309009 


14 


20 


450 


400 


2 


307085 


309016 


15 


22 


450 


400 


3 


344307 


312139 


16 


24 


450 


400 


3 


307087 


309030 




N2 


KoMiiiieKTyioii|iie nucnnesi 




Koji. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kon EAN 

4002395 


1 


flucnjieti, 1 m 






1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 




16 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO LUTpMX-KOflaMM 

Am fl/iMHHbix 6ypoB SDS-plus, EU 


1 


530436 


914135 


5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 




1 


4931373861 


734399 



4932 373697 
4002395 353934 



mnmmiriimyiny 



h0H 



flonoTa m 6ypbi SDS-plus c 2-ivm 
peacyiiii/iMi/i KpoMKaMM Ha 1-m fli/icnnee 





No 


0, MM 




B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 




© 


1 


5 


110 


50 


5 


307067 


308835 






2 


6 


110 


50 


5 


307068 


308842 






3 


6 


160 


100 


5 


307069 


308859 






4 


8 


110 


50 


5 


307070 


308866 






5 


8 


160 


100 


5 


307071 


308873 






6 


8 


210 


150 


5 


307072 


308880 






7 


10 


160 


100 


5 


307073 


308897 






8 


10 


210 


150 


5 


307074 


308903 






9 


12 


160 


100 


5 


307075 


308910 






10 


14 


160 


100 


5 


307078 


308941 






11 


16 


210 


150 


5 


307081 


308972 






12 


18 


210 


150 


3 


344303 


312177 






13 


20 


210 


150 


3 


344305 


312153 




© 


14 


Ha6op M3 7 hit, SDS-plus c 2-ivm 
pexymnMM KpoMKaMM c 0 5/6/ 
8x110 mm m 0 6/8/10/12x160 mm 


3 


352339 


369980 




© 


15 


OdpOKOHeHHOe 
flO/lOTO 


250 




5 


339625 


304813 




© 


16 


LLInpoKoe ao/ioto 


250 


40 


5 


367146 


334377 




© 


17 


LLInpoKoe ao/ioto 


250 


20 


5 


339626 


304820 






No 


KoMnneKTytouiiie nucnnen 




Kon. 


ApTMKyn N» 
4939 


Koa EAN 

4002395 






1 


flucnjieti, 1 m 






1 


565637 


933228 






2 


EBpO-KptOK (KOpOTKMM) 




17 


565627 


933129 






3 


JleHTa c 3M6jieMOM Milwaukee 




1 


510100 


900596 






4 


JleHTa CO UJTpilX-KOAaMM 

AJin AOJiOT m 6ypoB SDS-plus, EU 


1 


530442 


914005 






5 


KapTOHHan ynaKOBKa 




1 


4931373861 


734399 





4932 373699 
4002395 353958 




© 



153 




floiiOTa m 6ypbi SDS-Max 
Ha 1-m flMcnnee 





N2 


0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


© 


1 


16 


340 


200 


3 


352756 


374144 




o 

c. 


1 R 


OH-U 


tuu 


o 


OJ^ / o / 


O/'tlJl 




3 


18 


540 


400 


3 


352761 


374199 




4 


20 


520 


400 


3 


352765 


0~7 A O O /""» 

374236 




5 


22 


520 


400 


3 


352769 






6 


24 


520 


400 


2 


352773 


37431 1 




7 


25 


520 


400 


2 


352775 


O ~7 A o o r~ 

374335 




8 


28 


570 


450 


2 


352779 


374373 




9 


30 


570 


450 


2 


352784 


374427 




10 


32 


570 


450 


1 


352786 


374441 




11 


35 


570 


450 


2 


352790 


374489 


© 


12 


OdpOKOHeHHOe 
flOJlOTO 


280 




3 


343734 


317509 




13 


OdpOKOHeHHOe 
flO/lOTO 


400 


_ 


3 


343735 


317516 


© 


14 


lljlOCKOe flOJlOTO 


280 


25 


3 


343737 


317530 




15 


lljlOCKOe flOJIOTO 


400 


25 


3 


343738 


317547 


© 


16 


LUwpoKoe ao/ioto 


400 


50 


3 


343743 


317592 




17 


LLInpoKoe ao/ioto 


300 


80 


3 


343744 


317608 




N2 


KoMnneKTyiouiiie nucnnen 




Kon. 


ApTMKyn N2 
4939 


Kon EAN 

4002395 




1 


fliicruieii, 1 m 






1 


565637 


933228 




2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 




6 


565627 


933129 




3 


OflMHOHHblM KpiOK (KOpOTKMM) 




11 


565629 


933143 




4 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 




1 


510100 


900596 




5 


JleHTa CO UJTpilX-KOflaMM 

fljiJi flO/iOT m 6ypoB SDS-Max, EU 




1 


530294 


914838 




6 


KapTOHHan ynaKOBKa 






1 


4931373861 


734399 



4932 373700 
4002395 353965 




flonoTa SDS-plus i/i SDS-Max 
Ha 1-m flNcnnee 



No 

SDS-plus 



A, MM B, MM 



Kon. 



ApTMKyn N° Kon EAN 
4932 4002395 



JleHTa CO UJTpMX-KOflaMM 

A/ifl aojiot SDS-plus m SDS-Max, EU 
KapTOHHan ynaKOBKa 



1 530297 914807 

1 4931373861 734399 



4932 373701 
4002395 353972 



© 


1 


OdpOKOHeHHOe flO/lOTO 


250 




5 


339625 


304813 


® 


2 


LUi/ipoKoe aojioto 


250 


40 


5 


367146 


334377 


® 


3 


II^OCKOe flOJIOTO 


250 


20 


5 


339626 


304820 


© 


4 


llo/iyKpyrjioe aojioto 


250 


25 


3 


339627 


304837 


© 


5 


flo/icrro fl/ia CHATi/m nni/iTKi/i 


250 


40 


3 


353424 


320202 


SDS-Max 


© 


6 


OdpOKOHeHHOe flO/lOTO 


280 




4 


343734 


317509 


© 


7 


OdpOKOHeHHOe fl0/10T0 


400 




4 


343735 


317516 


© 


8 


OdpOKOHeHHOe flO/lOTO 


600 




3 


343736 


317523 


© 


9 


II^OCKOe flO/lOTO 


280 


25 


5 


343737 


317530 


© 


10 


lljlOCKOe flOJIOTO 


400 


25 


5 


343738 


317547 


© 


11 


II^OCKOe flOJIOTO 


600 


25 


3 


343739 


317554 


© 


12 


LLInpoKoe flonoTO 


400 


50 


4 


343743 


317592 


© 


13 


LLInpoKoe flonoTO 


300 


80 


4 


343744 


317608 


© 


14 


LLInpoKoe flonoTO 


300 


115 


3 


343745 


317615 






No 


KoMnneKTyiouiMe flMcnnen 






Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kon EAN 

4002395 




1 


flucn/iePi, 1 m 






1 


565637 


933228 




2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 






14 


565627 


933129 




3 


JleHTa c 3M6jieMOM Milwaukee 




1 


510100 


900596 




© 




154 



Ceepiia no 6eTOHy c UMJii/iHAPUHecKMivi 
xboctobmkom - DIN 8039 Ha 1-m nucniiee 



N2 


0, MM 


A, MM 


B, MM 


Koji. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


© 1 


4 


85 


50 


5 


363631 


332014 


2 


5 


85 


50 


5 


363633 


332038 


3 


5 


150 


90 


5 


363634 


332045 


4 


6 


100 


60 


5 


363636 


332069 


5 


6 


150 


90 


5 


363637 


332076 


6 


8 


120 


80 


5 


363640 


332106 


7 


8 


200 


150 


5 


363641 


332113 


8 


9 


120 


80 


5 


363643 


332137 


9 


10 


120 


80 


5 


363644 


332144 


10 


10 


200 


150 


5 


363645 


332151 


11 


12 


150 


85 


5 


363647 


332175 


12 


12 


200 


150 


5 


363648 


332182 


13 


14 


150 


90 


5 


363650 


332205 


© 14 


Ha6op M3 8 CBepen no 6eT0Hy c 

UmiMHflpMHeCKMM XBOCTOBMKOM C 

0 3/4/5/6/7/8/9/10 mm 


3 


352334 


369935 




N2 


KoMiiiieKTyioiiuie nucnnesi 




Koji. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kon EAN 

4002395 


1 


flucruieM, 1 m 






1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 




14 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO UJTpMX-KOAaMM flJlfl 

CBepe/i no 6eTOHy, EU 


1 


530391 


914364 


5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 




1 


4931373861 


734399 



4932 373717 
4002395 354139 



© _ H0H 




155 




Csepna no MeTanny HSS Ground 

- DIN 338 THUNDERWEB Ha 1-M flMcnnee 



N2 


0, MM 


A, MM 


B, MM 


Koji. 


ApTHKyJI IN- 

4932 


Knn FAN 
IVOfl CAN 

4002395 


1 


1 0 


34 


12 


5 


352345 


370047 


2 


1 5 


40 


1 8 


5 


352346 


?7DDS4 

O / UUJt 


3 


2 0 


49 


24 


5 


352347 


O 1 UUVJ 1 


4 


2 5 


57 


30 


5 


352348 


Q7nn7« 

O 1 uu / o 


5 


3 0 


61 


33 


5 


35234Q 


Q7nnft^ 

O f UUOJ 




3 2 


65 


36 


5 


352350 


Q7nnqp 


7 


3 5 


70 


39 


5 


352351 


^70108 

Of U 1 vj U 


8 


4,0 


75 


43 


5 


352352 


370115 


9 


4,5 


80 


47 


5 


352354 


370139 


10 


5,0 


86 


52 


5 


352356 


370153 


11 


6,0 


93 


57 


5 


352358 


370177 


12 


7,0 


109 


69 


5 


352361 


370207 


13 


8,0 


117 


75 


5 


352363 


370221 


14 


9,0 


125 


81 


5 


352365 


370245 


15 


10,0 


133 


87 


5 


352367 


370269 


16 


11,0 


142 


94 


5 


352369 


370283 


17 


12,0 


151 


101 


5 


352371 


370306 


18 


13,0 


151 


101 


5 


352373 


370320 




No 


KoMnneKTytouiiie nucnnen 




Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kon EAN 

4002395 


1 


flucrmeti, 1 m 






1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 




18 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa co ujTpMx-KOflaMM ajih CBepe/i 
HSS-G, EU 


1 


530356 


914722 


5 


KapTOHHan ynaKOBKa 




1 


4931373861 


734399 



Ko6anbTOBbie csepna no MeTanny 
HSS-G - DIN 338 Ha 1-m flucnnee 



4932 352547 
4002395 372058 





H0H 

J 



156 



No 


0, MM 




B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 




1 


1,0 


34 


12 


5 


363248 


333080 




2 


1,5 


40 


18 


5 


363249 


333097 




3 


2,0 


49 


24 


5 


363250 


333103 




4 


2,5 


57 


30 


5 


363251 


333110 




5 


3,0 


61 


33 


5 


363253 


333134 




6 


3,2 


65 


36 


5 


363254 


333141 




7 


3,5 


70 


39 


5 


363256 


333165 




8 


4,0 


75 


43 


5 


363258 


333189 




9 


4,5 


80 


47 


5 


363262 


333226 




10 


5,0 


86 


52 


5 


363264 


333240 




11 


5,5 


93 


57 


5 


363267 


333271 




12 


6,0 


93 


57 


5 


363268 


333288 




13 


6,5 


101 


63 


5 


363269 


333295 




14 


7,0 


109 


69 


5 


363271 


333318 




15 


8,0 


117 


75 


5 


363274 


333349 




16 


8,5 


117 


75 


5 


363276 


333363 




17 


9,0 


125 


81 


5 


363277 


333370 




18 


10,0 


133 


87 


5 


363279 


333394 




19 


11,0 


142 


94 


5 


363282 


333424 




20 


12,0 


151 


101 


5 


363284 


333448 




21 


13,0 


151 


101 


5 


363286 


333462 




No 


KoMnneKTytouiiie nucnnen 




Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kon EAN 

4002395 




1 


flucrmeti, 1 m 






1 


565637 


933228 




2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 




21 


565627 


933129 




3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 




4 


JleHTa co ujTpMx-KOflaMM Ana CBepe/i 
HSS-Co, EU 


1 


530366 


914623 




5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 




1 


4931373861 


734399 





4932 373707 
4002395 354030 



..^ rrrrrf 



H0H 



CnupajibHbie ceepna no nepeey 
230 mm Ha 1-m flMcnnee 



N2 


0, MM J 


IV, MM B, MM 


C, MM 


Koji. 


MpTMKyJl Nr 

4932 


Knn PAN 
IVOfl CAN 

4002395 


1 


8 


230 


155 


6.5 


3 


363681 


vJiJ 1 1 \JKJ 


2 


10 


230 


155 


8.5 


3 


363682 


331802 


3 


12 


230 


155 


10 


3 


363683 


331819 


4 


14 


230 


155 




3 


363684 


331826 


5 


16 


230 


155 


11 


3 


363685 


331833 


6 


18 


230 


155 




3 


363686 


331840 


7 


20 


230 


155 


11 


3 


363687 


331857 


8 


22 


230 


155 




3 


373363 


347889 


9 


24 


230 


155 




3 


373364 


347896 


10 


26 


230 


155 




3 


373365 


348503 


11 


28 


230 


155 




3 


373366 


348510 


12 


30 


230 


155 




3 


373367 


348527 


13 


32 


230 


155 




2 


373368 


348534 


N2 


KoMnneKTytouiiie nucnnen 




Koji. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kofl EAN 
4002395 


1 


fliicn/ieii, 1 m 








1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KptOK (KOpOTKMM) 






13 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 




1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO LUTpilX-KOflaMM 

A/ia BMHTOBbix CBepe/i no AepeBy 230 mm 


1 


530395 


914326 


5 


KapTOHHan ynaKOBKa 






1 


4931373861 


734399 



4932 373718 
4002395 354146 




H0H 



CrmpajibHbie ceepna no nepesy 
460 mm Ha 1-m AMcnnee 



No 


0, MM i 




B, MM 


C, MM 


Koji. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1 


8 


460 


385 


6.5 


3 


363688 


331710 


2 


10 


460 


385 


8.5 


3 


363689 


331727 


3 


12 


460 


385 


10 


3 


363690 


331734 


4 


14 


460 


385 




3 


363691 


331741 


5 


16 


460 


385 




3 


363692 


331758 


6 


18 


460 


385 




3 


363693 


331765 


7 


20 


460 


385 




3 


363694 


331772 


8 


22 


460 


385 




3 


363695 


331789 


9 


24 


460 


385 




3 


373370 


348558 


10 


26 


460 


385 




3 


373371 


348565 


11 


28 


460 


385 




3 


373372 


348572 


12 


30 


460 


385 




3 


373373 


348589 


13 


32 


460 


385 




2 


373374 


348596 


No 


KoMnneKTyiouiiie nucnnen 




Koji. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kofl EAN 
4002395 


1 


flucruieti, 1 m 








1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 






13 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 




1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO LUTpilX-KOflaMM 

AJin BMHTOBbix CBepe/i no AepeBy 230 mm 


1 


530256 


914852 


5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 






1 


4931373861 


734399 



4932 373719 
4002395 354153 




H0H 



157 




TpexToneHHbie ceepna no Aepeey 
- DIN 7487 E Ha 1-m fli/icnnee 



N2 


0, MM 


A, MM B, MM 


C, MM 


Koji. 


MpTHKyJl Nr 

4932 


Knn PAN 
IVOfl CAN 

4002395 


1 


3 


60 


33 


3 


5 


363651 

wvwUv 1 


3313D7 


2 


4 


75 


43 


4 


5 




331314 


3 


5 


86 


52 


5 


5 


363653 


331321 


4 




97 


60 




5 


363654 


331 33R 
OO 1 ooo 


5 


7 


109 


69 


7 


5 


363655 


OO I OtJ 


6 


8 


117 


75 


8 


5 


363656 


331352 


7 


9 


125 


80 


9 


5 


363657 


331369 


8 


10 


133 


87 


10 


5 


363658 


331376 


9 


11 


142 


89 


10 


5 


363659 


331383 


10 


12 


151 


96 


10 


5 


363660 


331390 


11 


13 


151 


96 


10 


5 


363661 


331406 


12 


14 


151 


97 


10 


5 


363662 


331413 


13 


15 


151 


97 


10 


5 


363663 


331420 


14 


16 


151 


97 


10 


5 


363664 


331437 


15 


18 


180 


120 


10 


5 


363665 


331444 


16 


20 


200 


130 


10 


5 


363666 


331451 




N2 


KoMnneKTyioiiine nucnnen 




Koji. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kofl EAN 
4002395 


1 


flucrmeti, 1 


M 






1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 






16 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 




1 


510100 


900596 


4 


JleHTa co ujTpnx-KOflaMM 

A/ia BMHTOBbix CBepe/i no AepeBy 230 mm 


1 


530261 


914890 


5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 






1 


4931373861 


734399 



4932 373722 
4002395 354184 




HEM 



hcH 



nepbesbie ceepna 160 mm 
Ha 1-m flMcnnee 



No 


0, MM A, MM 


Koji. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1 


8 


160 


5 


363130 


332618 


2 


10 


160 


5 


363131 


332625 


3 


12 


160 


5 


363132 


332632 


4 


13 


160 


5 


363133 


332649 


5 


14 


160 


5 


363134 


332656 


6 


16 


160 


5 


363135 


332663 


7 


18 


160 


5 


363136 


332670 


8 


19 


160 


5 


363137 


332687 


9 


20 


160 


5 


363138 


332694 


10 


22 


160 


5 


363139 


332700 


11 


24 


160 


5 


363140 


332717 


12 


25 


160 


5 


363141 


332724 


13 


26 


160 


5 


363142 


332731 


14 


28 


160 


5 


363143 


332748 


15 


30 


160 


5 


363144 


332755 


16 


32 


160 


5 


363145 


332762 


17 


36 


160 


5 


363146 


332779 


18 


38 


160 


5 


363147 


332786 




No 


KoMnneKTytouiiie flucnnen 




Koji. 


ApTMKyn N? 
4939 


Kofl EAN 
4002395 


1 


flucnjieti, 1 m 




1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 




18 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 




1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO UJTpMX-KOflaMM 

fljia BMHTOBbix CBepe/i no Aepesy 230 mm 


1 


530259 


914883 


5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 




1 


4931373861 


734399 



4932 373721 
4002395 354177 



-0 — i 



25 

mm 



158 



npuHaflneiKHOCTM SHOCKWAVE Impact Duty™ 
Ann ceepneHMfi u 3aKpyHMBaHun Ha 1-m nncnnee 





N2 


Pa3Mep A, mm 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


© 


1 


PH 1 25 


5 


352430 


370894 




o 

c. 






Od&'rO I 


^7nQnn 

O / Ui?UU 




3 


PH 2 50 


5 


352432 


370917 




4 


PZ 1 25 


5 


352435 


370948 




5 


PZ2 25 


5 


352436 


370955 




6 


PZ 2 50 


5 


352437 


370962 




7 


PZ 3 25 


5 


352438 


370979 




8 


TX15 25 


5 


352440 


370993 




9 


TX 20 25 


5 


352441 


371006 




10 


TX 25 25 


5 


352443 


371020 




11 


TX 30 25 


5 


352445 


371044 




12 


MamnTHbiM flepxaTe/ib HaKOHGHHMKOB 

flJIMHOM 60 MM 


5 


352406 


370658 


© MarHMTHbie TopueBbie HacaflKH 




13 


Hex 8 65 


4 


352541 


370726 




14 


Hex 10 65 


4 


352543 


370740 




15 


Hex 13 65 


4 


352545 


370764 


© 


16 


Ha6op M3 6 CBepen Shockwave Impact 
Duty™ c 0 3/4/5/6/7/8 mm 


3 


352454 


371136 




N2 


KoMnneKTyioiiine nucnnen 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kon EAN 

4002395 




1 


flucrmeti, 1 m 


1 


565637 


933228 




2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 


16 


565627 


933129 




3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 




4 


JleHTa CO LLITpHX-KOflaMM fl/ia 

SHOCKWAVE, EU 


1 


434011 


826094 




5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 


1 


4931373861 


734399 



4932 352549 
4002395 372072 

iMnlllHMffpt 



© 




© 




flaTpoHbi Ha 1-m fli/icnnee 



No 


HauMeHOBaHue 


KpenneHMe 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


TpexKy/iaHKOBbiM naTpoH 


3 / 8 "x24 1,0-10 


1 


373412 


349760 


2 


TpexKy/iaHKOBbiM naTpoH 


1 / 2 "x20 1,0-10 


2 


269401 


302932 


3 


TpexKy/iaHKOBbiM naTpoH 


1 / 2 "-x20 1,5-13 


2 


218111 


300051 


4 


TpexKy/iaHKOBbiM naTpoH 


1 / 2 "x20 1,5-13 


2 


267980 


300488 


5 


TpexKy/iaHKOBbiM naTpoH 


M18x2,5 3,0-16 




320014 


310784 


6 


llaTpOH C 6blCTpOM 3aMeHOM 


FIXTEC 1,5-13 




371913 


345366 


7 


EecK/i tone bom naTpoH 


%"x24 1,0-10 




349457 


318155 


8 


EecKJitoneBOM naTpoH 


1 / 2 "x20 1,0-10 




364382 


337675 


9 


EecKJitoneBOM naTpoH 


1 / 2 "x20 1,0-13 




364266 


334063 


10 


llaTpOH C 6blCTpOM 3aMeHOM 


1 / 2 "x20 1,5-13 




376533 


346349 


11 


EecKJitoneBOM naTpoH 


1 / 2 "x20 1,5-13 




364267 


334070 


12 


Kjik)h naTpoHa 


y 2 "x20 


5 


221378 


302765 




No 


KoMnneKTyioiiine nucnnen 




Kon. 


ApTMKyn N? 
4939 


Kon EAN 

4002395 


1 


fliicruieii, 1 m 




1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KphOK (KOpOTKMM) 




12 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa co LLupux-KOflaMM fl/ifi SHOCKWAVE, 
EU 


1 


530273 


915002 


5 


KapTOHHan ynaKOBKa 




1 


4931373861 


734399 



4932 373759 
4002395 354238 



asma 




159 




nonoTHa fliifi no63MKOB flnsi npeeecnHbi, 
nnacTMKa 1/1 MeTanna Ha 1-m nncnnee 



N2 


flnnHa 
nonoTHa 
(pa6onasi) 

MM 


UJar 

3y6bee 

MM 


Hoiviep 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


55 


1,2 


T 1 18 A 


5 


254063 


301614 


2 


91 


2,5/1,8 


T123 XF 


5 


430142 


378036 


3 


75 


3,0 


T 127 D 


5 


274315 


301560 


4 


75 


4,0 


T 144 D 


5 


213116 


301492 


5 


75 


2,5 


T 101 B 


5 


254061 


301522 


6 


75 


4,0 


T 101 D 


5 


274351 


301515 


7 


75 


2,5 


BOJIHMCTOG 


5 


430143 


378043 


8 


91 


2,5 


T234X 


5 


430141 


378029 


9 


105 


4,0 


T344 D 


5 


311633 


301508 




Ha6op M3 5 no/iOTeH ajih jio63mkob 








10 


c 213116, 254061, 254063, 254064, 


5 


345825 


314850 




254071 














N2 


KoMnneKTytouiiie nucnnen 




Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kon EAN 

4002395 


1 


flMcrmeM, 1 m 






1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 




10 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO LUTpilX-KOflaMM flJlfl 

SHOCKWAVE, EU 


1 


530372 


914555 


5 


KapTOHHan ynaKOBKa 




1 


4931373861 


734399 



4932 373709 
4002395 354054 





riOJlOTHa flllfl H063MKOB flflfl pe3KM 

Aepeea 1/1 nnacTMaccbi Ha 1-m nucnnee 



No 


flnnHa 
nonoTHa 
(pa6onaq) 

MM 


UJar 3y6bee 

MM 


HoMep 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


75 


4,0 


T144D 


5 


213116 


301492 


2 


75 


2,5 


T 101 B 


5 


254061 


301522 


3 


105 


4,0 


T 301 DL 


5 


346071 


312399 


4 


75 


4,0 


T 101 D 


5 


274351 


301515 


5 


91 


2,5 


T234X 


5 


430141 


378029 


6 


75 


2,5 


T 101 BR 


5 


346079 


312382 


7 


75 


2,5/1,2 


BOJIHMCTOe 


5 


430143 


378043 


8 


105 


4,0 


T344 D 


5 


311633 


301508 


9 


75 


3,0 


T 111 C 


5 


254071 


301539 




Ha6op M3 5 nojicrreH p,nn jio63mkob 








10 


c 213116, 254061, 254063, 254064, 


5 


345825 


314850 




254071 














No 


KoMnneKTytouiiie nucnnen 




Kon. 


ApTMKyn N» 
4939 


Kon EAN 

4002395 


1 


flucn/ieii, 1 m 






1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 




10 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO LUTpilX-KOflaMM flJIJI 

SHOCKWAVE, EU 


1 


530376 


914517 


5 


KapTOHHan ynaKOBKa 




1 


4931373861 


734399 



4932 373710 
4002395 354061 




II 



J 

fe 



J 

V 



160 



riOJlOTHa flllfl no63MKOB a /in pe3KM 

MeTanna Ha 1-m nncnnee 



N2 


nonoTHa 
(paSonan) 

MM 


War 3y6bee 

MM 


HoMep 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


55 


1,2 


T118A 


5 


254063 


301614 


2 


55 


2,0 


T118B 


5 


254064 


301591 


3 


75 


3,0 


T127D 


5 


274315 


301560 


4 


75 


1,2 


T118AF 


5 


340011 


304684 


5 


91 


2,5/1 ,8 


T 123 XF 


5 


430142 


378036 


6 


75 


1,2 


T118 Asp. 


5 


345826 


313464 


7 


75 


0,7 


T118G 


5 


274652 


301621 


8 


105 


1,2 


T 318 AF 


5 


274654 


301607 


9 


105 


2,0 


T318BF 


5 


274653 


301584 



4932 373711 
4002395 354078 



10 



Ha6op M3 5 nojicrreH ajih jio63mkob 
c 213116, 254061 , 254063, 254064, 
254071 

KoMnneKTytouiiie nucnnen 

flwcruiew, 1 m 

EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 

JleHTa c 3M6jieivioii Milwaukee 
JleHTa co ujTpMx-KOflaMM ajih no/iOTeH 
A/ia jio63mkob no MeTa/iJiy, EU 
KapTOHHan ynaKOBKa 



345825 



314850 



Kon. 

1 

10 
1 

1 

1 



ApTMKyn N° Kon EAN 

4939 4002395 

565637 933228 

565627 933129 

510100 900596 

530379 914487 

4931373861 734399 





LUjincfrOBajibHafi 6yiviara - non 
BenbKpo, 100x147 mm, Ha 1-m fli/icnnee 



N2 


3epHO 


Pa3Mep 6yMarn 
MM A x B 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


60 


100x147 


3 


355140 


319992 


2 


60 


100x147 


3 


355140 


319992 


3 


80 


100x147 


3 


355141 


320004 


4 


80 


100x147 


3 


355141 


320004 


5 


120 


100x147 


3 


355142 


320011 


6 


180 


100x147 


3 


355143 


320028 


7 


240 


100x147 


3 


355144 


320035 


N2 


KoMnneKTyioiiine nucnnen 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kon EAN 

4002395 


1 


flucruieti, 1 m 




1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK>K (KOpOTKMM) 


7 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO LLITpMX-KOflaMM A/in 

LunMC|}OBajibHOM 6yMarM 
100x147 mm, EU 


1 


530281 


915071 


5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 


1 


4931373861 


734399 



4932 373763 
4002395 354276 



T 



161 




LUjiMcfiOBajibHafi 6yiviara - non 
BenbKpo, 105x105 mm Ha 1-m nncnnee 



N2 


3epHO 


Pa3Mep 6yMarn 
MM A x B 


Koji. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1 


60 


105x105 


3 


358492 


324248 


2 


60 


105x105 


3 


358492 


324248 


3 


80 


105x105 


3 


358493 


324255 


4 


80 


105x105 


3 


358493 


324255 


5 


120 


105x105 


3 


358494 


324262 


6 


180 


105x105 


3 


358495 


324279 


7 


240 


105x105 


3 


358496 


324286 


No 


KoMnneKTyioiiiiie nucnnen 


Koji. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kofl EAN 
4002395 


1 


fliicnjiew, 1 m 




1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KptOK (KOpOTKMM) 


8 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO UJTpMX-KOflaMM A/in ujjimc|do- 
Ba/ibHOM 6yMarn 105x105 mm, EU 


1 


530285 


915118 


5 


KapTOHHan ynaKOBKa 


1 


4931373861 


734399 



4932 373765 
4002395 354290 



T 



LU/ii/icf30BajiL»Hafl 6yiviara - non BeiiBKpo, 
0 125 mm, 8 OTBepcTMM, Ha 1-m nucnnee 



No 


3epHO 


Pa3Mep 6yMarn 
MM A x B 


Koji. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1 


40 


125 


3 


367740 


338610 


2 


60 


125 


3 


367741 


338627 


3 


60 


125 


3 


367741 


338627 


4 


80 


125 


3 


367742 


338634 


5 


120 


125 


3 


367743 


338641 


6 


180 


125 


3 


367744 


338658 


7 


240 


125 


3 


367745 


338665 


No 


KoMnneKTyioiiiiie nucnnen 


Koji. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kofl EAN 
4002395 


1 


fliicruieM, 1 m 




1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 


7 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO UJTpMX-KOflaMM A/in UJJ1MC|D0- 

Ba/TbHOM 6yMarn 0 125 mm, EU 


1 


530422 


914258 


5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 


1 


4931373861 


734399 



4932 373770 
4002395 354344 





LlljiMCfrOBajiBHafi 6yiviara - non BenBKpo, 
0 150 mm, 6 OTBepcTiiM, Ha 1-m flucniiee 



N2 


3epHO 


Pa3Mep 6yiviarM 

MM A X B 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


40 


150 


3 


371590 


343171 


2 


60 


150 


3 


371591 


343188 


3 


80 


150 


3 


371592 


343195 


4 


120 


150 


3 


371593 


343201 


5 


180 


150 


3 


371594 


343218 


6 


240 


150 


3 


371595 


343225 




No 


KoMnneKTyiouiMe flMcnnen 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kon EAN 

4002395 


1 


fliicruieM, 1 m 




1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 


6 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieM0M Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO UJTpMX-KOflaMM flJlfl ujjimc|do- 
BanbHOM 6yMarM 0 150 mm, EU 


1 


530399 


914289 


5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 


1 


4931373861 


734399 



4932 373769 
4002395 354337 





162 



LUjlMC|)OBaJlbHbie JieHTbl 

- 100x620 mm Ha 1-m flMcnnee 



N2 


3epHO 


Pa3Mep 6yMaru 
MM A x B 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


40 


100x620 


2 


341610 


304882 


2 


60 


100x620 


2 


341611 


304899 


3 


60 


100x620 


2 


341611 


304899 


4 


80 


100x620 


2 


341612 


304905 


5 


100 


100x620 


2 


341613 


304912 


6 


150 


100x620 


2 


341614 


304929 


7 


240 


100x620 


2 


341615 


304936 


No 


KoMnneKTyioiiiiie nucnnen 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


fliicruiew, 1 m 




1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 


7 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6jieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO UJTpMX-KOflaMM flJlfl UJJlMCjDO- 

BanbHbix Jiem 100x620 mm, EU 


1 


530425 


914227 


5 


KapTOHHan ynaKOBKa 


1 


4931373861 


734399 



UJfll4C|>OBaJlbHbie JieHTbl 

- 100x610 mm Ha 1-m fli/icnjiee 



LUni/ic|30BajibHbie JieHTbl 

- 75x533 mm Ha 1-m flMcnnee 



4932 373771 
4002395 354351 



No 


3epHO 


Pa3Mep 6yMaru 
MM A x B 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


40 


100x610 


2 


355066 


319824 


2 


60 


100x610 


2 


355067 


319831 


3 


60 


100x610 


2 


355067 


319831 


4 


80 


100x610 


2 


355068 


319848 


5 


100 


100x610 


2 


355069 


319855 


6 


150 


100x610 


2 


355070 


319862 


7 


240 


100x610 


2 


355071 


319879 


N2 


KoMnneKTyioiiiiie nucnnen 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


flucruieti, 1 m 




1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 


7 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6jieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO UJTpMX-KOflaMM flJlfl ujjimc|do- 

BanbHbix neHT - 100x610 mm, EU 


1 


530428 


914227 


5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 


1 


4931373861 


734399 



4932 373772 
4002395 354368 



mm 



No 


3epHO 


Pa3Mep 6yMarM 
MM A x B 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


40 


75x533 


2 


312475 


301263 


2 


60 


75x533 


2 


312476 


301270 


3 


60 


75x533 


2 


312476 


301270 


4 


80 


75x533 


2 


312477 


301287 


5 


80 


75x533 


2 


312477 


301287 


6 


100 


75x533 


2 


312478 


301294 


7 


100 


75x533 


2 


312478 


301294 


8 


150 


75x533 


2 


312479 


301300 


9 


240 


75x533 


2 


312480 


301317 


N2 


KoMnneKTyiouiMe flMcnnen 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kon EAN 

4002395 


1 


fliicruieM, 1 m 




1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 


9 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO UJTpMX-KOflaMM flJlfl UJJ1MC|D0- 

Ba/ibHbix JieHT 75x533 mm, EU 


1 


530429 


914180 


5 


KapTOHHan ynaKOBKa 


1 


4931373861 


734399 



4932 373773 
4002395 354375 




163 




nonoTHa SAWZALL® no flepeBy/flnn 
AeMOHTajKa/yHMBepcaiibHbie Ha 1-m nwcn/iee 



N2 


fljiiiHa 

ne3BMfi, 

MM 


UJar 

3y6bee, 

fllOMMbl 


flpMMeHeime 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kofl UPC 
452420 




1 


230 


6 


l~lo flGpGBy 


5 


48005016 


82636 




2 


300 


6 


l~lo flGpGBy 


5 


48001079 


79858 




3 


150 


5 


fl/ia flGMOHTaxa 


5 


48005035 


82698 




A 
*+ 


C.OKJ 


o 


n no noR jinuTQM/Q 

,H/m fleMOHTa/Ka 


c; 
o 








5 


300 


5 


fl/ia flGMOHTaxa 


5 


48005037 


82711 




6 


150 


5 


fl/ia flGMOHTaxa AX 


5 


48005021 


82988 




7 


230 


5 


fl/ifl flGMOHTaxa AX 


5 


48005026 


82995 




8 


300 


5 


fl/ia flGMOHTaxa AX 


5 


48005027 


83022 




9 


150 


10/14 


yHMBGpca/lbHblG 


5 


48005292 


84067 




10 


200 


10/14 


yHMBGpca/lbHblG 


5 


48005293 


84074 




11 


150 


8/12 


yHMBGpca/lbHblG 


5 


48005091 


82759 




12 


200 


8/12 


yHMBGpca/lbHblG 


5 


48005093 


82773 




13 


300 


8/12 


yHMBGpca/lbHblG 


5 


48005094 


82780 




14 


300 


HO>K 


1/130/1 HUMOHHblM 
MaTGpMa/1 


5 


48001084 


79902 




15 


125 


6 


TMnCOKapTOH 


5 


48005052 


82735 





4932 399972 
4002395 366316 



N2 


KoMiiiieKTyioii|iie nucnnesi 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1 


flucruieti, 1 m 


1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 


15 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6jieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO LUTpMX-KOflaMM fl/ia no/ioTeH 
SAWZALL® no flepeBy/fl/ifl AeMOHTa>Ka/ 
yHMBepca/ibHbix 


1 


565538 


936236 


5 


KapTOHHan ynaKOBKa 


1 


4931373861 


734399 



WW 




A 



YHNBepcanbHbie nono-ma SAWZALL® no 
AepeBy/fliifi neMom-axca/iia 1-m flMcnnee 



No 


fljiiiHa 

ne3BMn, 

MM 


UJar 

3y6bee, 

fllOMMbl 


npuMeHeime 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kofl UPC 
452420 


1 


300 


6 


no flcpcBy 


5 


48001079 


79858 


2 


150 


6 


fl/ifl flGMOHTaxa 


5 


48005035 


82698 


3 


230 


6 


fl/ifi flGMOHTaxa 


5 


48005036 


82704 


4 


300 


6 


fl/lfl flGMOHTa>Ka 


5 


48005037 


82711 


5 


200 


10/14 


yHMBGpca/lbHblG 


5 


48005293 


84074 


6 


200 


8/12 


yHMBGpca/lbHblG 


5 


48005093 


82773 


7 


300 


8/12 


yHMBGpca/lbHblG 


5 


48005094 


82780 


8 


150 


18 


no MGTa/i/iy 


5 


48005184 


82858 


9 


230 


18 


no MGTa/i/iy 


5 


48005188 


82896 


10 


300 


18 


no MGTa/i/iy 


5 


48005189 


82902 


11 


150 


14 


no MGTa/i/iy 


5 


48005182 


82834 


12 


230 


14 


no MGTa/i/iy 


5 


48005187 


82889 


13 


230 


18 


no MGTa/i/iy - Torch 


5 


48005788 


83091 


14 


230 


14 


no MGTa/i/iy - Torch 


5 


48005787 


83077 


15 


230 


10 


no MGTa/i/iy - Torch 


5 


48005713 


83046 


16 


230 




no nyryHy - KpynHOG 

3GPHO 


5 


48001430 


82001 




No 


KoMnneKTyiouiiie flucnnen 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1 


flucruieti, 1 m 






1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 




16 


565627 


933129 



JleHTa c 3M6jieMOM Milwaukee 
JleHTa co LUTpMx-KOflaMM fljia yHMBepca/ib- 
Horo Ha6opa no^OTeH SAWZALL®, EU 
KapTOHHaa ynaKOBKa 



510100 



900596 



565539 936243 
4931373861 734399 



4932 399979 
4002395 366385 




i 



164 



nonoTHa SAWZALL® no MeTajuiy 
Ha 1-m flucnnee 



N2 


/in Ha 

Jie3BMfl, 


UJar 

3y6t»eB, 

IIIAUMkl 
H t\J rl IVI D 1 


flpMMeHeime 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Knn II DO 

452420 


1 


150 


25 


rio MPTPinnx/ 
i iu ivic i cu ij ly 


5 


480051 86 


82872 


2 


150 


18 


i iu ivic i cij u iy 


5 


480051 84 


82858 


3 


230 


18 


i iu ivic i cij ij iy 


5 


480051 88 


82896 


4 


300 


18 


l~lo MGTa/lJiy 


5 


48005189 


82902 


5 


150 


14 


no MeTajuiy 


5 


48005182 


82834 


6 


230 


14 


no MeTajuiy 


5 


48005187 


82889 


7 


150 


18 


no MeTajuiy - Torch 


5 


48005784 


83084 


8 


230 


18 


no Merajiny - Torch 


5 


48005788 


83091 


9 


300 


18 


no Merajiny - Torch 


5 


48005789 


83107 


10 


150 


14 


no Merajiny - Torch 


5 


48005782 


83060 


11 


230 


14 


no MeTajuiy - Torch 


5 


48005787 


83077 


12 


150 


10 


no MeTajuiy - Torch 


5 


48005712 


83039 


13 


230 


10 


no MeTajuiy - Torch 


5 


48005713 


83046 


14 


150 




no nyryHy - KpynHoe 3epH0 


5 


48001420 


81950 


15 


230 




flo nyryHy - KpynHoe 3epHO 


5 


48001430 


82001 



4932 399973 
4002395 366323 



N2 


KoMnneKTyioiiiiie nucnnen 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kon EAN 

4002395 


1 


flucruieti, 1 m 


1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KptOK (KOpOTKMM) 


15 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa co ujTpMX-KOflaMM ajih no/ioTeH 
SAWZALL® no MeTa/i/iy 


1 


565540 


936250 


5 


KapTOHHaa ynaKOBKa 


1 


4931373861 


734399 




! i 



3 



ujp 



nonoTHa SAWZALL® no MeTanny - 
yHMBepcanbHbiM Ha6op Ha 1-m nucnnee 



No 


flniiHa 

Jie3BMfl, 
MM 


UJar 

3y6bee, 

flIOMMbI 


npuMeHeime 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kon UPC 

452420 


1 


150 


18 


no Meia^^y - Ice Edge 


5 


48004184 


81042 


2 


230 


18 


no MeTajuiy - Ice Edge 


5 


48004188 


81066 


3 


150 


14 


no Meia/i/iy - Ice Edge 


5 


48004182 


81035 


4 


230 


14 


no Meia/i/iy - Ice Edge 


5 


48004187 


80991 


5 


150 


18 


no Meia/i/iy - Ice Edge, Torch 


5 


48004784 


81110 


6 


230 


18 


no Meia/i/iy - Ice Edge, Torch 


5 


48004788 


81134 


7 


150 


14 


no Meia/i/iy - Ice Edge, Torch 


5 


48004782 


81097 


8 


230 


14 


no Meia/i/iy - Ice Edge, Torch 


5 


48004787 


81127 


9 


150 


10 


no Meia/i/iy - Ice Edge, Torch 


5 


48004712 


81073 


10 


230 


10 


no Meia/i/iy - Ice Edge, Torch 


5 


48004713 


81080 


11 


150 


8 


no Meia/i/iy - Wrecker 


5 


48005701 


82476 


12 


230 


8 


no Meia/i/iy - Wrecker 


5 


48005706 


82483 


13 


300 


8 


no Meia/i/iy - Wrecker 


5 


48005711 


82490 



4932 399974 
4002395 366330 



No 


KoMnneKTyioiiiiie nucnnesi 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kon EAN 

4002395 


1 


flwcnjieM, 1 m 


1 


565637 


933228 


2 


EBpO-KpK)K (KOpOTKMM) 


13 


565627 


933129 


3 


JleHTa c 3M6/ieMOM Milwaukee 


1 


510100 


900596 


4 


JleHTa CO UJTpMX-KOflaMM flJlfl 

yHMBepca/ibHoro Ha6opa no/iOTeH 
SAWZALL® no MeTa/i/iy, EU 


1 


565541 


936267 


5 


KapTOHHan ynaKOBKa 


1 


4931373861 


734399 




j 4 
i 



a 

t 

U ?! 

U 1 
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Eypbi SDS-plus RX4 c 4 peaty 1141/1 mm 
KpoMKaMM m flonoTa Ha ni/icnnee Red Rack 





N° 


0, MM 


A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Koa EAN 

4002395 




1 


5 


110 


50 


5 


352007 


366644 




2 


6 


110 


50 


5 


352011 


368921 




3 


6 


160 


100 


5 


352012 


368938 




4 


6 


210 


150 


5 


352013 


366705 




5 


6 


260 


200 


5 


352014 


366712 




6 


8 


110 


50 


5 


352021 


366781 




7 


8 


160 


100 


5 


352022 


366798 




8 


8 


210 


150 


5 


352023 


366804 




9 


8 


260 


200 


5 


352024 


36681 1 




10 


10 


110 


50 


5 


352025 


366828 




11 


10 


160 


100 


5 


352026 


366835 




12 


10 


210 


150 


5 


352027 


366842 




13 


10 


260 


200 


5 


352028 


366859 




14 


12 


160 


100 


5 


352031 


366880 




15 


12 


210 


150 


5 


352032 


366897 




16 


12 


260 


200 


5 


352033 


366903 




17 


14 


160 


100 


5 


352036 


366934 




18 


14 


210 


150 


5 


352037 


366941 




19 


OdpOKOHeHHOe 
flOJlOTO 


250 




5 


339625 


304813 


© 


20 


LUi/ipoKoe flo/iOTO 


250 


40 


5 


367146 


334377 


© 


21 


Ha6op M3 7 CBepe/i RX4 SDS-plus c 

0 5/6/8x110 mm m 0 6/8/10/12x160 mm. 


3 


352051 


367085 


N2 


KoivinneKTyioiiiMe flucnnen 




Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Koa EAN 

4002395 


1 


flucnjieti/3M6jieMa/KapTOHKa 




1 


434075 


930852 


2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 






20 


434076 


920655 


3 


EBpO-KpiOK (flJIMHHbIM) 






1 


434077 


920662 


4 


Ha6op Ta/iOHOB nn* noBTopHoro 3aKa3a (10 ujt.) 


3 


434080 


920648 


5 


Ha6op liiTpux-KOflOB una CBepe/i RX4 m 6ypoB SDS-plus 


1 


434082 


920563 


6 


ri/iaHorpaMMa ajih 6ypoB RX4 m aojiot SDS-plus 


1 


434169 


923892 



Eypbi 14 flonoTa SDS-plus c 2-ivm peiK- 
yu|MMi/i KpoMKaMM Ha flMcnnee RED RACK 



4932 352637 
4002395 372959 




© 
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N2 


0, MM 




B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N2 
4932 


Koa EAN 

4002395 


© 


1 


5 


110 


50 


5 


307067 


308835 




2 


6 


110 


50 


5 


307068 


308842 




3 


6 


160 


100 


5 


307069 


308859 




4 


6 


210 


150 


5 


373136 


346394 




5 


6 


260 


200 


5 


353819 


320127 




6 


8 


110 


50 


5 


307070 


308866 




7 


8 


160 


100 


5 


307071 


308873 




8 


8 


210 


150 


5 


307072 


308880 




9 


8 


260 


200 


5 


353821 


320141 




10 


OdpOKOHeHHOe 
flO/lOTO 


250 




5 


339625 


304813 


© 


11 


LLInpoKoe flo^OTO 


250 


40 


5 


367146 


334377 




12 


10 


160 


100 


5 


307073 


308897 




13 


10 


210 


150 


5 


307074 


308903 




14 


10 


260 


200 


5 


344295 


312252 




15 


12 


160 


100 


5 


307075 


308910 




16 


12 


210 


150 


5 


307076 


308927 




17 


14 


160 


100 


5 


307078 


308941 




18 


14 


260 


200 


5 


307079 


308958 


© 


19 


Ha6op M3 7 CBepe^ SDS-plus c 0 5/6/ 
8 x 110 mm m 0 6/8/10/12 x 160 mm 


4 


352339 


369980 


N2 


KoMnneKTyiouiMe AMcnjien 




Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Koa EAN 

4002395 


1 


flucnjieti/3M6jieMa/KapTOHKa 




1 


434075 


930852 


2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 






18 


434076 


920655 


3 


EBpO-KpK)K (flJlMHHblM) 






1 


434077 


920662 


4 


Ha6op Ta/iOHOB ajih noBTopHoro 3axa3a (10 ujt.) 


2 


434080 


920648 


5 


Ha6op ujTpux-KOflOB ajih CBepe/i m 6ypoB SDS-plus 


1 


434081 


920556 


6 


ri/iaHorpaMMa fljia 6ypoB m aojiot SDS-plus 




1 


434166 


923861 



4932 352634 
4002395 372928 



ill! Ill 



© 



I B 1 



© 




Csepiia no 6eTOHy 1/1 yHMBepcanbHbie 
ceepiia Ha nucnnee RED RACK 





N2 


0, MM 


A, MM E 


, MM 


Kon. 


ApTMKyn N2 
4932 


Koa EAN 

4002395 


CBepjia no 6eTOHy 


© 


1 


4 


85 


50 


5 


363631 


332014 




2 


5 


85 


50 


5 


363633 


332038 




3 


5 


150 


90 


5 


363634 


332045 




4 


6 


100 


60 


5 


363636 


332069 




5 


6 


150 


90 


5 


363637 


332076 




6 


8 


120 


80 


5 


363640 


332106 




7 


8 


200 


150 


5 


363641 


332113 




8 


9 


120 


80 


5 


363643 


332137 




9 


10 


120 


80 


5 


363644 


332144 




10 


12 


150 


85 


5 


363647 


332175 




11 


14 


150 


90 


5 


363650 


332205 


© 


12 


Ha6op M3 5 CBepe/i no 6eTOHy c 
0 4/5/6/8/10 mm 




5 


352333 


369928 


© 


13 


Ha6op M3 8 CBepe/i no 6eTOHy c 
0 3/4/5/6/7/8/9/10 mm 




5 


352334 


369935 


MHoroue/ieBbie CBep/ia 


© 


14 


Ha6op M3 7 yHMBepca/ibHbix CBepe/i c 
0 3/4/5/6/6/8/10 mm 


5 


352335 


369942 


© 


15 


4 


85 


50 


5 


430148 


378098 




16 


5 


85 


50 


5 


430149 


378104 




17 


6 


100 


60 


5 


430152 


378135 




18 


8 


120 


80 


5 


430158 


378197 




19 


10 


120 


80 


5 


430160 


378210 


N2 


KoMnneKTyioiiiMe AMcnnen 




Kon. 


ApTMKyn No 
4939 


Koa EAN 

4002395 


1 


flucnjieti/3M6jieMa/KapTOHKa 




1 


434075 


930852 


2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 




16 


434076 


920655 


3 


EBpO-KpK)K (AJIMHHbIM) 




3 


434077 


920662 


4 


Ha6op Ta/iOHOB ajih noBTopHoro 3aKa3a (10 lut.) 


2 


434080 


920648 


5 


Ha6op ujTpux-KOflOB ajih CBepe/i no 6eTOHy 
m yHMBepca/ibHbix CBepe/i 


1 


434085 


920594 


6 


rijiaHorpaMMa fl/ia CBepe/i no 6eTOHy m 
yHMBepca^bHbix CBepe/i 


1 


434172 


923922 



4932 352640 
4002395 372980 



CnnpajibHbie ceepiia no flepeBy 230 mm 
Ha flNcnnee RED RACK 



No KoMnneKTyiouiMe AMcnjien Kon. 

1 flucnjieti/3M6jieMa/KapTOHKa 1 

2 EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 13 

3 EBpO-KptOK (flJIMHHbIM) 2 

4 Ha6op Ta/iOHOB ajih noBTopHoro 3axa3a (10 lut.) 2 

5 JleHTa co LUTpux-KOflaMM fljia Ha6opa 1 
BMHTOBbix CBepe/i no flepeBy 230 mm 

g ri/iaHorpaMMa ajiji bmhtobbix CBepe/i no ^ 
flepeBy 230 mm 



ApTMKyn No Koa EAN 
4939 4002395 



434075 
434076 
434077 
434080 

434086 
434175 



930852 
920655 
920662 
920648 

920600 
923953 




No 


0, MM 




B, MM 


C, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Koa EAN 

4002395 


© 1 


8 


230 


155 


6.5 


3 


363681 


331796 


2 


10 


230 


155 


8.5 


3 


363682 


331802 


3 


12 


230 


155 


10 


3 


363683 


331819 


4 


14 


230 


155 


11 


3 


363684 


331826 


5 


16 


230 


155 


11 


3 


363685 


331833 


6 


18 


230 


155 


11 


3 


363686 


331840 


7 


20 


230 


155 


11 


3 


363687 


331857 


© 8 


Ha6op M3 yflapHbix BMHTOBbix CBepen no 
flepeBy c 0 14/16/18/20/22x470 mm 


3 


352285 


369447 


9 


22 


230 


155 


11 


3 


373363 


347889 


10 


24 


230 


155 


11 


3 


373364 


347896 


11 


26 


230 


155 


11 


3 


373365 


348503 


12 


28 


230 


155 


11 


3 


373366 


348510 


13 


30 


230 


155 


11 


3 


373367 


348527 


14 


32 


230 


155 


11 


2 


373368 


348534 



4932 352643 
4002395 373017 




167 




Csepiia no MeTamiy THUNDERWEB - HSS- 
Ground - DIN 338 Ha flNcnnee RED RACK 





N2 


0, MM A, MM 


B, MM 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kofl EAN 




1 


1,0 


34 


12 


5 


352345 


370047 




2 


1,5 


40 


18 


5 


352346 


370054 




3 


2,0 


49 


24 


2 


352347 


370061 




4 


2,5 


57 


30 


2 


352348 


370078 




5 


3,0 


61 


33 


2 


352349 


370085 




6 


3,2 


65 


36 


2 


352350 


370092 




7 


3,5 


70 


39 


5 


352351 


370108 




8 


4,0 


75 


43 


5 


352352 


370115 




9 


4,5 


80 


47 


5 


352354 


370139 




10 


4,8 


86 


52 


5 


352355 


370146 




11 


5,0 


86 


52 


5 


352356 


370153 




12 


6,0 


93 


57 


5 


352358 


370177 




13 


7,0 


109 


69 


5 


352361 


370207 




14 


8,0 


117 


75 


5 


352363 


370221 




15 


9,0 


125 


81 


5 


ocoocc 
3523b5 


O7f|0 A C 

o/U^4o 




16 


10,0 


133 


87 


c 

o 


oO^OU / 






17 


11,0 


142 


94 


5 


352369 


O 1 \JC-\J\J 




18 


12,0 


151 


101 


5 


352371 


370306 


® 


19 


Ha6op U3 25 CBepe/i HSS-G no Meia/i/iy 


3 


352376 


370351 


© 


20 


Ha6op M3 19 CBepe/i HSS-G no Meia/i/iy 


4 


352374 


370337 




21 


13,0 


151 


101 


5 


352373 


370320 


N2 


KoivinneKTyioiiiMe AMcnjien 




Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Koa EAN 

4002395 


1 


flucruieti/3M6jieMa/KapTOHKa 




1 


434075 


930852 


2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 






19 


434076 


920655 


3 


EBpO-KpiOK (flJlMHHblM) 






4 


434077 


920662 


4 


Ha6op Ta/iOHOB fljia noBTopHoro 3aKa3a (10 ujt.) 


3 


434080 


920648 


5 


Ha6op ujTpux-KOflOB f\m CBepe/i HSS-G no MeTa;uiy 


1 


434084 


920587 


6 


ri/iaHorpaMMa nnn CBepe/i HSS-G no Meia/i/iy 


1 


434177 


923977 



4932 352645 
4002395 373031 




© 




168 



nono-ma SAWZALL® 
Ha flMcnnee RED RACK 



N2 


/lnMHa 

Jie3BMfl, 
MM 


War 

3y6bee, 

fllOMMbl 


flpMMeHeHMe 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kofl UPC 
452420 


1 


230 


6 


no flepeBy 


5 


48005016 


082636 


2 


150 


5 


fleMOHTax AX 


5 


48005021 


082988 


3 


230 


5 


fleMOHTax AX 


5 


48005026 


082995 


4 


300 


5 


fleMOHTax AX 


5 


48005027 


083022 


5 


230 


5 


fleMOHTax AX 


5 


48005036 


082704 


6 


200 


10/14 


yHMBepca/ibHbie 


5 


48005293 


084074 


7 


150 


8/12 


yHMBepca/ibHbie 


5 


48005091 


082759 


8 


200 


8/12 


yHMBepca^bHbie 


5 


48005093 


082773 


9 


230 




no nyryHy - ajiMa3Hoe 
HanbmeHne 


5 


48001450 


187416 


10 


450 


2,1 


no Knpnuny 


5 


48001460 


235353 


11 


150 


18 


no MeTajiny 


5 


48005184 


082858 


12 


230 


18 


no MeTajiny 


5 


48005188 


082896 


13 


230 


14 


no MeTajiny 


5 


48005187 


082889 


14 


150 


14 


no MeTajiny 


5 


48005182 


082834 


15 


230 


14 


no MeTa/iny - Torch 


5 


48005787 


083077 


16 


150 


14 


no MeTajiny - Torch 


5 


48005782 


083060 


17 


300 


18 


flo MGra/i/iy 


5 


48005189 


082902 


N2 


KoMnneKTyiouiMe AMcnnen 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kofl EAN 
4002395 


1 


flucruieti/3M6jieMa/KapTOHKa 


1 


434075 


930852 


2 


EBpO-KptOK (KOpOTKMM) 




17 


434076 


920655 


3 


EBpO-KpiOK (flJlMHHblM) 




2 


434080 


920648 


4 


Ha6op ujTpwx-KOflOB fljifl no/iOTeH SAWZALL® 


1 


434087 


920617 


5 


njiaHorpaMMa ajih no/iOTeH SAWZALL® 


1 


434179 


923991 



4932 352647 
4002395 373055 




nono-ma ann jio63mkob 
Ha flMcnnee RED RACK 



No 


flnnHa 
nonoTHa 
(pa6onasi) 

MM 


War 

3y6bee 

MM 


HoMep 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4932 


Kofl EAN 
4002395 


1 


75 


4,0 


T 144 D 


5 


213116 


301492 


2 


55 


2,0 


T 118 B 


5 


254064 


301591 


3 


75 


2,5 


T 101 B 


5 


254061 


301522 


4 


75 


4,0 


T 101 D 


5 


274351 


301515 


5 


75 


3,0 


T 111 C 


5 


254071 


301539 


6 


91 


2,5 


T234X 


5 


430141 


378029 


7 


75 


4,0 


CneunaxibHoe 


5 


265312 


301478 


8 


75 


2,5 


T 101 BR 


5 


346079 


312382 


9 


105 


4,0 


T344 D 


5 


311633 


301508 


10 


105 


4,0 


T 301 DL 


5 


346071 


312399 


11 


Ha6op i/i3 5 no/iOTeH fl/ia /io63i/ikob c 2131 16, 
254061, 254063, 254064, 254071 


5 


345825 


314850 


12 


55 


0,7 


T118G 


5 


274652 


301621 


13 


55 


1,2 


T 118 A 


5 


254063 


301614 


14 


75 


1,2 


T 118 A 


5 


345826 


313464 


15 


91 


2,5/1,8 


T 123 XF 


5 


430142 


378036 


16 


55 


1,2 


T 118 AF 


5 


340011 


304684 


17 


55 


2,0 


T118BF 


5 


340012 


304691 


18 


105 


2,0 


T318 BF 


5 


274653 


301584 



4932 352648 
4002395 373062 




No 


KoMnneKTyiouiue jqncnnen 


Kon. 


ApTMKyn N° 
4939 


Kofl EAN 
4002395 


1 


flucnjieti/3M6jieMa/KapTOHKa 


1 


434075 


930852 


2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 


18 


434076 


920655 


3 


EBpO-KpK)K (flJIMHHblPi) 


2 


434080 


920648 


4 


Ha6op ujtpmx-koaob ajih no/iOTeH ajih jio63mkob 


1 


434089 


920631 


5 


njiaHorpaMMa ajih no/iOTeH ajih jio63mkob 


1 


434180 


924004 



l*pr V V -pr wj^- ^ 




npuHaflJieiKHOCTM SHOCKWAVE Impact Duty™ nun 
ceepneHMfi n saKpyHUBaHrvm Ha flucnnee RED RACK 



N2 


Pa3Mep ^ 

0 MM 


, MM 


Koji. 


ApTMKVJl N° 

4932 


Koa EAN 

4002395 


© HacaflKM fljia ujypynoBepTa 


1 


PH 1 


25 


5 


352430 


370894 




Dl_l O 


OC 
20 


0 


352431 


o/uyuu 


o 

o 


VIA 


25 


5 


OCO/IOC 

352435 


of uy4o 


4 


D"7 O 

rZ ^ 


OC 

2o 


0 


35243b 


ovnncc 

of (jyoo 


5 


D"7 O 

rZ o 


25 


5 


OCO/IOO 

352438 


o/uy/y 


b 


TV H C 


25 


5 


OCO/I /I A 

352440 


o/uyyo 


( 


"TV on 
1 A 


OC 

2o 


c 
O 


OCO/I /I H 

352441 


of \ UUb 


o 
O 


TV OC 

1 A 2.0 


25 


5 


OCO/I /IO 

352443 


ov h non 
O/l U^U 


y 


tv on 
1 A oU 


OC 

2o 


O 


352445 


0/ \ U44 


\ U 


Hgx 4 MM 


OC 

2o 


c 
O 


352445 


Q7i nci 


1 \ 


Hex 5 MM 


OC 

2o 


O 


352447 


o/l Ubo 


-\ o 


Dl_l O 


cn 
OU 


0 


OCO/IOO 

352432 


o/uyi / 


1 O 


D7 o 

rZ ^ 


cn 
OU 


c 


OCO^OT 

35243 / 


ovnoco 

o/uyb^ 


14 


TX20 


50 


5 


352442 


371013 


15 


TX25 


50 


5 


352444 


371037 


© 16 


MarHMTHbiM flepxaTe/ib 
HacaflOK 


65 


8 


352406 


370658 


© 17 


PH 2 (25 hit. Kopo6Ka) 


25 


3 


352551 


372096 


18 


PZ 2 (25 llit. Kopo6Ka) 


25 


3 


352553 


372119 


19 


PZ 3 (25 llit. Kopo6Ka) 


25 


3 


352554 


372126 


20 


TX 20 (25 lut. Kopo6Ka) 


25 


3 


352555 


372133 


21 


TX 25 (25 lut. Kopo6Ka) 


25 


3 


352556 


372140 


© CBep/ia 


no MeTa/i/iy 1 /T Kpennei-me Hex 










22 


3,0 


70 


5 


352448 


371075 


23 


4,0 


80 


5 


352449 


371082 


24 


5,0 


90 


5 


352450 


371099 


25 


6,0 


93 


5 


352451 


371105 


26 


8,0 


96 


5 


352453 


371129 


© MamMTHbie TopueBbie HacaflKM 


27 


7,0 


65 


5 


352539 


371976 


28 


8,0 


65 


5 


352541 


371990 


29 


10,0 


65 


4 


352543 


372010 


30 


13,0 


65 


4 


352545 


372034 


© 31 


Ha6op M3 6 CBepen Shockwave Impact 
Duty™ 0 3/4/5/6/7/8 mm 


3 


352454 


371136 


© 32 


Ha6op M3 28 HaKOHenHMKOB m raenHbix 
K/iKDHeM Shockwave Impact Duty™ 


3 


352455 


371143 


N° KoMnneKTyioiiiiie Aucnnesi 




Koji. 


ApTMKVJl N° 

4939 


Koa EAN 

4002395 


1 flncnjieM/3M6jieivia/KapTOHKa 




1 


434075 


930852 


2 EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 




26 


434076 


920655 


3 EBpO-KphOK (flJIMHHbM) 




7 


434077 


920662 


4 Ha6op Ta/ioHOB flna noBTopHoro 3aKa3a (10 hit.) 


4 


434080 


920648 


5 Ha6op ujTpiix-KOflOB fl/ia npnHafl/ie>KHOCTeM 
Shockwave Impact Duty™ 


1 


434088 


920624 


6 nnaHorpaMMa ajih npimaflJiG>KHOCTGPi 
Shockwave Impact Duty™ 


1 


434178 


923984 



4932 352646 
4002395 373048 




© 



© 




170 



Konbiiesbie riMiibi Ha flMcnnee 
RED RACK 



N2 


flpMMeHeime 


Kon. 


ApTMKyn N° 


Kon UPC 

45242 


1 


I— la^on i^nnnun^ 1 Q mm 

ndUU|J fMJ|JUnUf\ I <j IVMVI 


2 


49560023 


1 92632 


2 


HpfSnn Knnnnr>K 90 i\yiiv/i 
i i auuu t\uijwnui\ c \j iviivi 


2 


49560024 


271016 


3 


nciuu|j i\u|junuf\ c-c. iviivi 


2 


49560032 


192878 


4 


nduu|j f\u|JUnUf\ iviivi 


2 


49560043 


192526 


5 


Hflfinn KonoHOK mm 
i i auuu rxuuun kj r\ \jc iviivi 


2 


49560062 


192977 


6 


nciuu|j f\u|Jvjnuf\ oo iviivi 


2 


49560072 


192991 


7 


1— la^on i^nnnun^ 40 mm 
nduu|j f\u|JUnUf\ h-u iviivi 


2 


49560087 


1 93042 


8 


1— lafSnn Knnnnr>K 44 mm 

1 1 aUUU rxVJkJVJrlVjrx '-t'-t IVIIVI 


2 


495601 02 


193097 


g 


nciuu|J i\U|JUriUf\ iviivi 


2 


495601 22 


193172 


10 


nduu|j f\u|JUnUf\ oh- iviivi 


2 


495601 27 


1 \J\J 1 


11 


Ha6op kopohok 60 mm 


2 


49560142 


193233 


12 


Ha6op kopohok 65 mm 


2 


49560153 


193271 


13 


Ha6op kopohok 67 mm 


2 


49560158 


193288 


14 


Ha6op kopohok 76 mm 


1 


49560173 


193332 


15 


Ha6op kopohok 86 mm 


1 


49560187 


193387 


16 


Ha6op kopohok 102 mm 


1 


49560213 


193486 


17 


Ha6op kopohok 1 1 1 MM 


1 


49560227 


193530 


18 


OnpaBKa 9,5 mm / 14-30 mm 


2 


49567010 


200177 


19 


OnpaBKa 9,5 mm / 32-210 mm 


2 


49567250 


225798 


20 


OnpaBKa 1 1 mm / 32-21 0 mm 


2 


49569100 


200832 


21 


HanpaBjiflKDLnee CBepno 6x89 


5 


49568010 


200450 


22 


Ha6op kopohok 4/6-17 lut. 


1 


49224102 


271054 



4932 430177 
4002395 378388 



N2 


KoMnneKTyioiiiMe AMcnnen 


Kon. 


ApTMKyn N2 
4939 


Koa EAN 

4002395 


1 


flucnjieti/3ivi6jieivia/KapTOHKa 


1 


434075 


930852 


2 


EBpO-KpiOK (KOpOTKMM) 


6 


434076 


920655 


3 


EBpO-KpK)K (AJIMHHbIM) 


15 


434077 


920662 


4 


Ta/iOH i\nn noBTopHoro 3axa3a (10 lut.) 


3 


434080 


920648 


5 


UJTPMXKOfl (EAN LB) 


1 


434409 


551521 




Nothing but HEAVY DUTY. 



www.milwaukeetool.ru 




Milwaukee 

000 "A&M SjlGKTpOMHCTpyMGHTbl" 

Poccmh, 105523, r. MocKBa, IHe/iKOBCKoe wocce, 
flOM 1 00, Kopnyc 1 08 

Te/iecbOHbi: (495) 9334299, dpaKC (495) 9334299 



flmiep: 



B uermx nocTOflHHoro coBepuieHCTBOBai-Mfl npoflyKLjHM Mbi ocTaBJiaeM 3a co6ofi npaBO M3Mei-mTb 
MHc(3opMai4MK), BKJiioHafl cepBuc n ycjiOBMfl rapamuu. He HeceM otbgtctbghhoctm 3a OLiinSKn/oneHaTKM, 
B03HMKLUMG bo Bpeivm neHa™. (4939596299) - 1/14 - Copyright 2014 - Milwaukee Electric Tool 



